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۸2 : ' له‎ 1 : ۰ 021 ٩ - 

۱ . پ -۳ ۳ ۱م سر پس ١‏ .8 : : . - 
را اھ ح عھههو حرو اا - هم هه هد - ۱١‏ سي ١‏ 
-٧ - ٢ /‏ غا اا 
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٥ 5‏ 051710 
اس اما لم)/ یا 


163۵16: (۲ )٨0۲ 11311 67 
(۲٢ ۸581۵۳ ٨٨۵١ 77 
(٢ 1۲٥٢3١ ۰ 
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0۸۸ ٨٧ 
اناټومی یونانی کلیمه ده چی د دوو کلیمو څخه اخیستل شوی ده.‎ 
١13 - اوچت مل‎ ۳٥٥٥٥٥0 - 17٥ م٢ قطع کول‎ 


(د مړی بدن څیری کول غوڅول) ٥ 10/٥65‏ 0 اع ۸۱3١0٧٧٧۷ ٥١٥١٧٨ ٥٤‏ 
١6: 51۱١0 5/۳١/6٧٥6 (7 7‏ 
۱١١۷۱60 ۸۸10607: 5۱١۱ 0(( 5۳۳6٥٢ 0 ۱١١٧٧۱6١ 7‏ 
اناټومی هغه علم دی چی د انسان بدن ټول ساختمانونه او جوړښتونه څیړی. 
څانګی 8۱۲٥٨٥٥٥٥٥٩٥‏ 
٥۷۱١06۳٥056006 ۸١۱6/0٧ ٥ 0۳055 77‏ :1 
هډوکی و866 ٤:‏ (لیدل  )۷٧٧٠۱٧٧‏ م500 (غټ 6 چ٨13) ٥۷۱٠٧٧٧‏ 
داناټومی هغه څانګه ده چی د انسان د بدن ساختمانونه پکی د سترګو په واسطه 
مطالعه شی. 
٥۷/۴۳٥5 600٨6 ۸١۱0٤60٧٧٧ ٥ 7‏ :2 
٤:6٥١, 115065, 0‏ (لیدل )۷٧٠٧۱ ٥٥٧‏ )50016 (کوچنی ٥۷۱۱۳٥ )5٧٧۱٥٨/٧٩‏ 
داناټومی هغه څانګه ده چی د انسان دبدن ساختمانونه پکی د مایکروسکوپ لاندی 
ولیدل شی. 
۱١١٧١ 7‏ 
۹7 :1 


د اناټومی هغه څانګه ده چی شمزی لرونکی حیوانات څیړی چی ملاتیر ولری. انسان 
هم پکی شامل دی. 


2: ۸77 


د اناټومی هغه څانګه ده چی القاح شوی هګی څخه (٥۷٨٥۴۲۳۱)؛ماشومتوب.بلوغت‏ 
او زوړوالی پوری مرحلی مطالعه کوی. 


7 :3 
د اناټومی هغه څانګه ده چی په داځل د رحمی ژوند د ماشوم مطالعه کوی. 
٥6 ٧‏ ٥٥٥٥0د‏ اناټومی ارزښت 
۴6٣٣۱٨۱0 ٥05و ()٠٥ ٥٩٨٩١6٣ 0( ١۴6‏ :1 
د درملو په پیژندلو او جوړولو کی د عمل په بنسټ 
٠٧٢٥٢١ ٥٤ ١۱0٥/0٨۱0 ٥٨٥ 001/٧6۱ (1 6‏ :2 
د مریض د ناروغی په پیژندلو کی 
1۳٥١96١ (5۱0 || 0‏ :3 
د فزیکی معاینی ازمایښت (فشار لیدل) 
0/906 :4 
د ايکسری د عکس پیژندل 
6 /0101001/ 
د اناټتومی ٥0:16‏ یو ١٥51160‏ 519003۳0 دی. 
5١6000۱90 ۱١0 ۱۱۱601٤ ٧۷١۱١۲١ 1٥61 ۴۳‏ :1 
مستقیم نيغ ودريدل دواړه پښی سره یوځای کول. 
٧6١١05 5106 ۷ ٧۷٠۱۳١۱١ 0۱1 ۸6‏ :2 


لاسونه په څنګ نیول چی ورغوی مخامخ وی. 


َ 


3: ۳666 ۸٧٧ 


مخ به یی نیغ وی ( مخامخ به ګوری) 


4: ٥٥05ه‎ ۱۳٥١١٤٢ 06١۱0 0060 ٤٩5 


سترګی خلاصی نیول او خوله به بنده وې 
۴٣66 6‏ 


٥31/1 06 


٥٤١6۹ 7 
/۸۱٧110111631 55 


دا یو خیالی پلان دی چی موخه یی د بدن جوړښت په صحيح ډول تشريح او موقیعت 


یی وښایی. 
(00٥6٥٥٥0 ٥٥60٥٤ ۸۳٢٧٧٥٤ ٥000 ٥١ ٥0٥ 06‏ 0 وا م1011 ۸۵۸ 
-سسسف سر پی ‏ سي ۶1٩٢٥٤٧١٣٣9‏ ه6٥٥٥06:76‏ 


| جه ).۷و 3٧1‏ 11 
الوا 
ه١‏ 0 


) ٥٥وډ5‏ 
سا 


علوی 


232۳ 


0 


سفلی 


٥۷٧٥٩0٠٨ )٥٥٥١١(- 60056 ٤٢٥ ۴6 


1٧0٥٧٥٧ 0) ۸٧١٥۱۴6 5 


۴۲٥٣٣3 )۲ ٥/٥30 
سا‎ 


١ /۸۲۱0 ٧0٧۱۱6 6‏ ه0101 0٥٥1٥٨٥٨٣٩‏ ل1116 


1: 5609/10 ٠٥ ٧١٥١0 ١ا‎ 509/1٥6 ۴6 


2: 0٣٥۱٥٥ 6 


3: 1۳05٥ 6 


072066 3١8 86 


چی ٥٥٤011٥6‏ ته نژدی وی. 


٥٥٥٥٨٤) )|)٥٤٥(. ۸٧۷٧٩ ۳٣۴١ 6 


چی د ١٥٥011٥‏ څخه وړاندی وی. 


١۳) 105٥6٥٤٥۴ 00 


منشاء ته نژدی. 


015131 ۸٧/٧٧ 1۳١ ۹7 


د منشاء څخه وړاندی. 


0ه ۱۱ ٥۵‏ همون چ هډه 1 


١ 11۱/۱۵۴ ۱١ ۴ ٠‏ اولبټم واک 


بل لا لل و تس 
وه دد9۲ ۱٤/۱6٥ ٥٢ ١١‏ زهم کا ۵۳۳ 1 


11 اډال هم دا امټه‎ ۱١ جوا)‎ ٠ 
1 کد‎ 0٥٥ ۱۵687۵٥ ٥ ١٤٤ کل‎ 


وهو ونا 49 ۱١ 910/۱٥۹‏ 00 صنائ/جاای د(1 
»مه اامدحفك شه ومن ءدوعنا و٢‏ 


1٢ اصه‌جع کا بوسحال‎ ٣۵ ٥٢ ١ اک‎ 


جاو۱ق ٤ ٥٠٥‏ لداکاق د ععووا عم( 


امام ٥٢ ۱١‏ اھک۱!)ووبو دا 0و وآ 
واعوسم 


ږ ٨د ۱١ ٣‏ مك ۵١د‏ کوهندا 1 


7026 ډه ٥٢ ٥١١‏ ١ااامم‏ /هډ۸ډډم تر 


1 
ړ 
1 
4 
٢‏ 
1۸ 
هه 
0 
-- 
یله 


سل يب سا 
د سا 


10٥٥6 ی‎ ۵۴ ٤ ٤٥ ٠ 
رن سسا‎ 


7 0/4۲6 بت‎ ۵۲ ۱٣١ (مم‎ 0164 ٥ ٠ 
وروفقونا‎ ۵٥ ۱١ ۱۸١ اه وکو‎ 


نه سن 
6د اه ٠١‏ مه عوقھنا 


٢‏ لا سا 
ق٢٢٢ ٢‏ و سنا 


به ٤٤١‏ ٥ه‏ ومو ۱ ٥۱١‏ هول 
سم سا 
مس بقمن ۱١ ٤٤١‏ اما ھ 


هه د اه موای ۲۵۳١۱۵ ٤٥۳ ١٨٢‏ 


جکي ٨١۵‏ ٣6م‏ کا 1115 )تا 5 ۱۱١٧۸‏ 


( و 7 ېم0 


اس سینا 


(لاه) مممت 


لم: اوا)»«ي» ۷۳ م1 "٨٢‏ 


کا کهمووماعسن!؟ د 0 75 ۸ 
ونوميټ ېم 0 ۵ / "جاجنا" ها وکس سانه دوسا او نم پاسسسابي «م ېم پاټ | 
وول ١‏ 


و خصا ههه ٥ه‏ صا ٤٥)۵ ٤‏ افو ډوو 


دد سل لل د1 


و ومعااو و صمعغتم ښخ امکجل ۱۱١‏ اوهد مها همه 6عډچها 
وو (مچټ ۲۱ رواب سن سایاسيسما وول 


عډاعو مووباونو بوص ک کههفمخ 


علوی 


ههه ق301 


علوی 
د :سا 
خلفی قدامی 
7 ث-- ۶۳ 
سفلی (01531) )/٥١٥٧٣5١(‏ 
"1 
منشاء ته نږ دی سفق 
81 
اه 


منشاء څخه وړاندی 


منشاء ته نږدی 


داد ١ء‏ د 


نږدی 


اتد سو 


۸۸٨٣۴٥٥٧٧٧۱ )٥ا‎ ٧٥٣٥٢٥٥٥ 0۴٥ ۹۳7 


3١0 ١٥٣٥ 06 600 


۰و يوا شا 


)0٥٥٥٥( 


)۷٥٧٧٧٧٧( 


٥٧٧٩٩ 


0٥٥31 ۳٥٧3 


و 


ښی 


0) ٧ 
05160 - 800659 ۱٥5٤٧ ۴6 
5۱1۱0۷٧ 0٥ 890967 کا‎ ٥٥٥٥6 0. 
د هډوکو د مطالعه کولو څخه بحث کوی.‎ 

کله چی هډوکی مطالعه کوو نو دری شیان باید په نظر کی ونیسو. 
د هډوکی موقیعت واضح کول. 1:006 
د هډوکی شکل واضح کول.ز"ز 2:17۷06,5306 
د هډوکی ساختمان او وظیفه واضح کول. 60۳6 3:5٧6‏ 


رر 880۷99۷١9۶١١۶‏ ۹ 
ګککييسسسسنکتکسنکنچي 


١ 0 55‏ 155111)110) 
د شکل له نظره هډوکی په شپږ ډوله دی. 


1:108 8600٥ اوږده هډوکی‎ ))۱١٧٧٥١١١ 860٥( 2:50٥ 80:٥٥ لنډ هډوکی‎ )6٣٥٥٥٥١( 


غیری منظم هډوکی 8606٥٥‏ 4:1۳۳ (013 ن٨‏ 5) همواره هډوکی ۴۱٣٣ 8606٥‏ :3 
ا٢٥٧٠٥))‏ هغه هډوکی چی هوا پکی وى 80:65 ١٣١٧٧۱٤٧)‏ :5 (6601091 ا٨٧٧١٧٧٧٧٥٧)‏ 
8600٥(‏ 


6:5:3:1010 8006 په شان د څنځل‎ )٥٠ ٥٥٥د‎ 8٠٢( 


٢! 


5۱١٧۱٥٥٥١ 7‏ 
د بدن اسکلیټ په څلورو برخو ویشل شوی دی. 


د کوپړی او مخ هډوکی |ا »5 یا ٥٥٤ 51١١٥٩٤‏ : 


3م ه2 


د لاسونو هډوکی 1۲١١ ٥60٨٥٥٥‏ 0006۳ :2 
د پښو هډوکی 1000٨٨ 1۱١۱0 ٥٥٨٥٥٥6‏ :3 


د سینی یا دتنی اسکلیټ 51١0٥0٨٤‏ )۲۳۹91 :4 


65د 
۹5 


۳۳١١) ۹٨0‏ په دری ډوله دی 


د سینی صندقچه ‏ چ٥ 1:۱٥٥)‏ 


-- )هه 


(زش لټ 


76 0 
٢‏ تنس 
یلا 


د ملا تیر 0101۱ت ا٥٥٥٥٥٥‏ 2:۷ 


حفصری اسکلیټ (لګند خاصره) ٥٥101) 51١10٨٤‏ :3 


(ده 5٥٥‏ اح )) 
ره : 
ون 
رال 
ورن 


3 


٢ الستقت‎ 


8 


۹5 ))0 سا ام لل و0 
15د 
١ ٥١۹5‏ ۸ 


٤. 1 ۵‏ 
1 ۳ لن -«مڼږم 

۱ 1 
۵٥ 8 ١ 

۱ | 
5ه / -وايصاع 


5د 


/ 1 65 
په‎ 1# ٢ 1 


١١١) ٣۱) 0151٥0٥60٨0 داسکلیټ وظایف‎ 


0)) ٩٩ 


د-٨‏ مهد 


۱ 
٠٧٣٢٧) 6 اج--ک9))‎ 


1: ٥۳٥/٥) ٥٠٥ )٥ ٣٥0٥٥٥٣ ٢٨)3٧( 
د حیاتی اغضاء ساتنه یا حفاظت کوی.‎ 


6ه 2:2 


انسان ته یی یو ښکلی شکل ورکړی دی. 


3:1 ۱۹07 


2 ِ ‌'( ۰ .ې پښی او لاسونه خورول(پښو باندی حرکت کول) 


4: || ۹۲٧ 
)٩٥٥٤٢ 810٨٥0 6١١ا( حجرات تولیدوی‎ 


5: 5٩0٥٥6٥ 77 


د کلسیم لپاره ښه ذخيره ده. 


)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9/13 77 


2 ٧٣ 
لا‎ 006٨ 0 


6 3۳الام 5 ۷ 8 
6٥3٥۱ 55‏ 3۲ الاحټ ی5 


م0۴ 


۱ امه 
٠٢۳٥۲۵ 6:31٥ 6‏ ے 


۱ 
110۳٥۲3 06 
٢14-۰ 


1101۱۰۲3 0٥ 523 
1۱0٨٥۲١ 83 هك‎ 23 
۱0٧٥۲3 131۲ ا‎ 6 


۲٢٠٢٢٥٢3 07 


- 6٥ 


۱ 


و دا 
1٥‏ در 1 

٩ ٢‏ د 2 أ/ 
٢٢٢‏ 

/ 511۱6٥0 55 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ۸ل‎ ١۸٨8 ۸/۸۸١۲ 9 


دغه برخه د دوو هډوکو څخه جوړ شوی دی. 


00٥٨٢ 7‏ لا 


په څلور برخو ویشل شوی دی 


اوږه 607016 5100106۳ :1 


بازو ۸۳١٨۱‏ :2 
د لاس څخه پورته حصه 66٥١3١٣‏ :3 
لاس 130 :4 
١ ٥٥٥٥٥ 61٨016 )59001 0٥6٥ 6۱٧ ١١٥(‏ 
داوږی هډوکی مخی ته واقع دی. ع1:613161 
د اوږی هډوکی شاته واقع دی." 2:563001038 
حاعح: ,مهل 
تالا مات 
1١‏ 
/ 
۱ 
1 
| ( / 
. / / 
خي : : ) : 
رستټا ": 
پر يه | ۶ 
خا ٢‏ یم 


٥ 8۰63011١١١ 00٨٥6 ٥ 0113۳ 6‏ م13۷1)16) 


چی ١13016٥03‏ هم ورته وایی د سینی د صندقچی مخی ته وافع دی او په بدن کی یواځینی 
هډوکی دی چی افقی (10:26031)) واقع دی اوږد هډوکی دی. عمومآً د اوږدو هډوکو 
ساختمان دوه نهایته او یو 864 لری. 


1: 10601600 : ۸۸/۴6۳۱ ١٤ 0 1۱0٥6٥٤ ٤ 
2: 1/٥٠٥٥ ٥/0٥0 96 6 
32: 4: ١٧٧١0٧١ ٠٥ 516۳٣60 6 
11٥ ٤٧05 
601٥6 ٥ ۸۳6٧/۱١0٨ ۹6 
2/3 ١٧١0١ 71 
م006‎ 800  )٥06 5 )( 
1/31 10٨١ 1 
1::2/31/160101 ۸6۳٣ ٥ ٧ 
٥٣٥٥ 05 
5006۳0۳٤ ۱٧۱۱(٠6م۲۲۱١٠١‎ ۸۱٠۱۴6۴۲۱۳ ۳ 
2: :/2 1016٨٤0 ٢ 
1100 06 
٨ مات لی‎ 
1006 5 


0۸٧٢ 07/۳٧ 


د ء13۷1 هډوکی 


نوموړی هډوکی د اوږدو هډوکو له جملی څخه دی د سینی د علوی فوهی په قدام 
کی په مستغفرض شکل کی موقیعت لری. اوږده هډوکی دی د ساختمان له نظره دوه 
نهایته او یو جسم یا 51:91 لری. 


د هډوکی نهایتونه: هډوکی دوه نهایته لری کوم چی د وحشی او انسی په نوم 
یادیږی. انسی نهایت یی یا ٧٥٥٧0٠٥٨‏ د 5١٥٣٥٥٥ ١٨٥٤٥‏ پنوم د 5١1۳٧١٨٨٩‏ هډوکی د 
٨‏ 3۴00۳ سره یوځای کیږی. او وحشی نهایت یی یا )3٥٠٥ ٤)‏ د 

۸6٥٧/۱٥ 0‏ پنوم چی د ډا م٥5‏ د هډوکی د ۸6۳٧٧۱90 ٥٥٣6٥٥‏ سره 
مفصل کیږی په نوم یادیږی. 


د هډوکی جسم : د 13,7١٥‏ هډوکی جسم په دری برخو ویشو چی 2/3 انسی 
برخه یی څلور سطحی لری چی قدامی.خلفی. سفلی او علوی دی. او 1,3 وحشی 
برخه دوه سرحدونه یا 860 لری چی قدامی او خلفی دی او دوه سطحی یا 
۳ لری چی علوی او سفلی څخه عبارت دی. 


٧51٢0٥١ 67 


٠٥ ۲٥٥٣٣٩٤ 06‏ ا ٥۷٧٥٧0٧٨‏ 
٧٥۳۳ ٨٨(‏ 5) 6 ( 10610 
ه يوځا 6 ٧٥٥١٥١٢٥١٢‏ 
سر یو - کیږی و ١د‏ زا 
۸٧٧٣٢٢٧١ 6‏ 
6 (10 م11 
٢ه‏ درو 
وح ١‏ زا 3 ۱ه تشظر 
د نن 


کا ثږ 


1-7۷ هو 


٧١٥610131 631۲016 6 


011۱۵1311001: 21۲3 60 00٥7 ٧٥٥0٧3. 6٥٥10 ١06/6۱6 130665 ۹16۱0 1 


٥٥٥٥٥٨٥ ٢٥ ۸6۴۱0٥ 06 11511) ) 1311616 - 585 


۰7 اههالام ه5 


سره یوځای کیږی 


۶ 6 


3 په لاتین کی اوږی ته وایی دغه هډوکی په اوږه کی برخه اخلی ځکه ورته 13 م59 
وایی. کله چی لاتینی نوم په اخر کی ج راغلی وی او غواړو هغه جمع کړو نو اخیر کی به 
ورسره ‏ یوځای کوو. لکه: 00136 5630013/53 


دسینی دصندقچی په خلف کی واقع دی. ٥9٥/٥٥ 0 ١٥0٥٥٥٥) ٥٥٥‏ :1060100 :1 
شکل: هموار هډوکی دی. 8006 ۴٥0٩‏ :2:106 


2:51۳ 


5١06د‎ 0٣5 "»»»ھ‎ 
| 5011۱005 م٠٠‎ 00٨60600 ٤٥٠٠د‎ ۸6۳6017100 ٥م٥٠٠٠٥ لاگجا|‎ 06٥٥٥ ٠7 
001610٤ 7 500٨6 5011005 06 016٥601 667 
١0٨٥6 6 1 ١٧١٧١٥060٤ 6۰ 
۱۱۴۳٠٥ 5011005 3 
٥٧٧ 0)) ١ 5۱١١5600۱6۳ 06 
۸90/65 

50060 0090۱6 ٧۱٧)/6٣٢۱٤٥٢ 6 6٥٥٥٤ 0١۱916)9۱٥٥ ٤ ٤ 0٧916٥( 


ددی هډوکی ساختمان دوه دائی 65 )50۳۴3 لری چی یو یی ۸٧16٥ 50۳٥966‏ چی 
ا٧٧٧٥(چی‏ قدام ته وایی) 6٠:٥٥( ٠٧٥٥٥‏ چی پښتی ته وایی يعنی پښتی شاته وافع دى)او 
623 003۳ (دغه برخه دغوښی عضلی سره نښلی) ورته هم وایی چی قدام طرف 
ته واقع دی. او بل 50۳۴٥٥‏ یی ٥:٥٥٥ 50۳۴٣٥٥‏ دی چی 09٠1531 50۳٥66‏ ورته هم 
وایی چی د خلف (شاته) واقع ده. دغه 50۳۴٥٠‏ د 0۳٥66٥۶‏ 5:00 له مخی په دوه برخو 
ویشل شوی دی. 50/١005 ۴٥٥٥٣‏ 50013 چی د 0۳٥66٥٥‏ 501005 پورته خواته وافع دی 
او بل ۱٥۴۲٥ 50/100 05 ۴٥٥۶3‏ چی د 51٨005 0۳٥٥٥5‏ ښکته خواته واقع دی. 


دغه هډوکی دری ٥۳66655‏ لری چی 60۳٥6010 0۳٥06655 ٥ 5011005 0۳٥66٥٥٥‏ او 
۸٢٧۱٥٥ 56‏ دی. دغه هډوکی دری 860٨0٥‏ لری چی 860٥٥‏ 50061107 هغه 
667 چېی پورته برخه کی وی. 1٥٤٥٥٥٨٤ 860٥٥‏ هغه 860٥٥‏ چی د ٧٧٥0/٧/٤‏ څخه 
لری وی.(وحشی برخه کی) او بل ٥٧0٧3 860٥‏ چی ١٥601106‏ ته نژدی دی.(اونسی 
برخه) 


دغه هډوکی دری 65 اچ۸ لری. ۸516 50060٥‏ چی پورتنی برخه کی دی. 11۴٠۳٣)‏ 
6 چی په ښکتنی برخه کی موقیعت لری. (١ا۸85 ٥٥٥٥٥٨٥ )6۱٥00‏ چی په وحشی 
برخه کی دی( )61٥6010 63۷/٧‏ سره ده. 


۵۳ 0١۱3۳ 50۳۲٥۵6۵٤ 16۳٢ 6 


۸6۳٥٧۱٥٥ 5 


۸٧٧٧٥٢٢٠٧٥١ 6 


وت سی 


اشفا تر ١ه‏ نوک 


1٥٣٥٥ لاه‎ 


11٥40131 ۲ ل:ه‎ ه٥‎ 0١056300013۳١ 3 


٥6 
۵#انا مه عطصضن5د‎ 8 


)6۱٥٥٥/ 6 


1۴۲٥9۱٥١1٥6 0 6 


ةانام ه5 )۴ ۷/٧٧٧‏ ۵1170۳ 


٧٥۵۴٥١١ 5 50013 501١65 32323 


50۱1١١٥١٥5 55 


5 2# الا م263 ۳ )2۳٥31‏ 
٢و‏ ه ه وت ١٠٢‏ وله د و !| 
٧٥۶٧۱٥0٩ 6‏ 


طسشنه 


6 0۵ ابا ومس ههمهو٧‏ 


٥٣۴۳3 501١60 05 323 
٥050 7/ ٧ 


0۸ 


و 
٤ )٥06٨٥٥60(-00165---1/16 0) /۸۳٨۲(‏ 
7 :060/607 | :1 
1٥٥٥ 1۱6٥٤6 6‏ :2 
۱۱1/))٥٥٨6 800(‏ 5 م2:60016 5 1:106 2:51/0661016:٢‏ 
٢٣٥٨ 6 | 0١٥/6٥ 6‏ لا 
٢٢٥٨ 6‏ لا 


001001660 1066) ۳60٧6٢ ٠ ' | ١٥١٥١ ۰6 


١٧٧٧١١ 106٥6۱6١٨١ 5 
50۲0۱ 0/۱٥6) |۱ )6( 0٥61۱٨۱ 90 ۱006٥٥ 6٨0 7/۳٧٠ ٥٥٨٤ 000( 
5600٨60۱٨٥٤١ ٥٥١١ / ۳٧٨ 0١٢٥٥ 51۳600٨6 0 006٨ 6 
٥٨٤/۱) 8-111 


۸0۲۱١١۱6٤٢١ ١ ١) 


0))" 7 1۳٥060٥60 ٧۷60٥١٨٩ ۴0/00٥6 ١ ۱٢٧١٥١١١١ 6 


۲٢ ٣۳۴ 
0166700٣ ٧. ٥٥0 ٤أ‎ ٥6 


٥٥٥٥۱٥ ٧۴6 
5۱07٨ )8007( 
کله هھ‎ 5١06 ده‎ 
016۳/٢١ ٧ ٥۷١١٧٧١ 7 |60١٥١١ا‎ ٧7 


/۸01٥0 ٥0101 6 ٧-٢) ٢/8 ۱0۶16٥٥ 6 


٥١٥٧١٥١ )010)/٥۱6-- 16١ 0)/۸۳٧/۴ ۱6/۱ 90( 


٩٧١٥١٤ ٧٧١٨٨١ 860/٥٥ / 1۱١۳١8۵ ٧٨٧ 6‏ ( په لاتین کی ٤٥٥٨‏ ته وایی)1 0 م3) 


5 د ٧٧٥٢٤٥‏ څخه اخستل شوی چی د ۸۲۲ په معنا دی. چی د بازو اسکلیټ 
جوړوی. موقیعت یی په ۸١۳‏ بازو کی دی. شکل یی اوږد هډوکی دی. 


ساختمان یی دوه نهایته او یوه ل60٠8‏ ده. چی دوه نهایتونه یی 00660 لا او 1٧٥٥٥ 6٨٤‏ 
دی. 


د هډوکی نهایتونه: 

00٨٨ 0‏ لا: کی سر( )٥٥ ٨0‏ برخه شامله ده٠ ٧٠٢٢)‏ :۸1310 هغه برخه چی د سر 
برخه د نورو ٩‏ 000 برخو څخه جدا کوی. 6/63٧١ 106٥١06‏ د هډوکی غټه راوتلی 
برخه. 6٥٥٥٥ 10٥٨6‏ ) د هډوکی کوچنی راوتلی برخه؛ 5 ا 56 ۱٩١١١ ١066013۳‏ د 


دواړو ۳16٥٥٥‏ په منځ کی چی کومه ساحه ده. او 50۳5/١٥ ٧٠٢٢)‏ چی دغه برخه 860۷ د 
٥٥ 06‏ د برخو څخه جدا ساتی. 


0٥/٥٥ 0‏ /|: دغه نهایت دوه برخی لری یوه برخه چی ٥٩٢م ۸۳١01۳‏ دی هغه برخه 
چی د بند په جوړولو کی برخه اخلی. دوه برخی لری. 6001017 چی 1٥٥٣٤‏ ماننده دی او 
23 څرخ ماننده دی. دغه دوه برخی د بند په جوړولو کی برخه اخلی. او بله برخه یی 
١٥ ۸۳١1۳ ۳‏ هغه برخه چی د بند په جوړولو کی برخه نه اخلی. چی دا پنځه 
ساختمانونه لری. 016070116 ٥0553 ١ ٠٥٥٥٥٥ 01000116 ١ ۷٥٥0٠٨‏ 016631100 » 
٥٥0٥ 3‏ او 0٥0010 ٤٥٥٠٥5٥٣‏ دی. 


800۷) 5۱٠۱ )٤( 


يی چی کوم دی دری 8600٥٥‏ لری چی ٧۷٧٥0٠٨ 800٥ ١ ۸/٧/١٧۱٤ 800٨٥‏ او 3٥٤٧٥٨٤‏ 
67 دی. او همدارنګه دری و6 50۳۴٥٥‏ لری. چی ۸111٣0٥0131 50/٥66‏ » 
۸/٢٥٢٣ ٥٥٥٥ 66‏ او ٥٥٠٥٥٥٥ 5٥٥٥٠١٥١‏ دی. 
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۸٠۵ 46 
30000020 و‎ 
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12 ١٧٨٧٥60٠٥۵ 667 


508/۵ ٨٢ 


6243 ۴ه انام هح عصىک 


1 60 ۱۹۲٥۵8۱6090 6 


)هه لق کر رو 

: د.٨هماراه‎ 31/۲۵١ 66 
۰ 

231٥6 6 الب‎ ٠٥٥ 76 

٤٢) 


6 ٤6 
0610 7۷ 


۸٨٨٥0٠٨١ 
500۲60۱ 6 


۵1716171017 ٧٧۷ 


۵٥٥٠٥ 
50۲۵60۱٥٥١ 6 


٥٥٥ 3 


٨٥0131 
٥ه‎ 


3۵٥٠٠٨ 
.)مھم‎ 


مه 


۵٥٨ 


٧٧٥٠٥۵١ ٥6 


500۲۵30003 1 ٥٨۷٥١١٩١٥ )عال٤‎ 
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۶۲20/127 6 


| ۵٥٥٥٥ 
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6 ا١١٥ ٥٧١١٠٧١ 6 0١‏ 
6 :1 
10601۱0٥ : ٩۹‏ :1 
|٥١٥١ 9١٥١ 6‏ 2/2 
 ) 5۱٤) (‏ ر0 8 2:006 5/٧: 1: 1٥٥ ٤١٧05‏ :2 
٢٣٥٨ 6 | ٥/٥٥ 6‏ لا 
٢٥٢ 6‏ ملا 
)0.1.).٨(‏ 
1۳٢6/6٣٢ ٧٧ 0٥٥٥0 ٥٥٥٤ ١00161‏ و٠‏ 0166700100 
٥١٥٥ 6‏ | 
۷6 ر )5٩(١١5(-)١٥٠٧٧( ١٧٠٥١١‏ و6٩٥‏ 51۱00 
0٧ 01) ۴6‏ 
د 5١0/06‏ کا 
80۳06٤ 09516۳۱60۳٣ 60۳06 1۴0٧6٤٢٢٠ 1‏ 016۳/0۳ 
/۱16٠60٤١ 6 0516٨٠٥٢ 6 ٥٧۷١٥0 ١١ى٥ ٤٥6‏ 


د ۴٥٥3٥٢٢‏ برخه کی دوه هډوکی چی 1113 او 30705 دی شامل دی. چی 0103 یی 
اونسی ١٥60131‏ واقع دی او 83015 یی وحشی یا 13٤٠۳٨‏ وافع دی. 


1 ٨٥1ل):‏ دغه هډوکی په انسی برخه یا ٥١0131 ۴٣٥٥3٥‏ کی واقع دی. 


شکل یی اوږد هډوکی دی. ساختمان یی دوه نهایته چی 00٥٨ 6٤‏ لا او 6٧٥٥٧٥ ١٥٤‏ دی بل 
یو جسم یا )511391 لری. 
د هډوکی نهایتونه: 


00٨٨ 0‏ ل|: یا پورتنی برخه یو لنډ فرمول د اسانتیا لپاره لروچی 0.7.6.8 دی چی 
په دی ٠٥٤‏ کی 01666٩۹0٥ 0۳6655, ۳٥06٧٧٥٥٣ ٧٥٣٢۴٢, 66٥٥٥010 0٥06677‏ او 
٥3٥013 71‏ برخی شاملی دی. 


:۱0٥/ ٥٥ 606‏ په دی 8٤‏ کی دوه برخی دی 5۷۱٥٧0 م٥٥ ٥٥٥‏ چی د 5١۷‏ څخه 
اخیستل شوی دی چی د ٥٠‏ قلم په معنا دی او بله برخه یی ٤٥٥٥٤‏ یا د 0103 سر دی. 


جسم یا 8600۷ 


ددی هډوکی جسم دری 8606 لری او دری 50۳۴٥665‏ لری. چی 8606٥٥‏ یی 
۸6٣6٥ 860٥٥, ٥196606 7‏ او 13٥٥٥٨ 860۵0٥٥‏ دی.او 50۳٥366٥‏ یی 
۸١٢۴١6٣٤٥ 50۳۲6٥, ٥6٣ 66‏ او ٧۷۱٥٩0١٨ 50۳6٥66‏ دی. 


٢٢‏ ۸ سا 


٢٢‏ و شا 
٧‏ 31606 :593100 ۱0 


83‫‫09 نی 03 
٧‏ 3060۴ 
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0 ۵ل 
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!ام‎ ۱0٥ کنع‎ 6 60006 0٥ 607 


7-7 1 
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1 1 یا کأْ)/۱060 : 
٧ 4 ٧ ٢‏ 
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ومن 
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١٠٥١١١ )٥٥١١١ 5٨0 ٠٥( |(ئ وړا تا‎ 000٢ 
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016۳/0٥ ))٥٥ ٥) (محدب‎ ۱٥٣٥١٥ ))٥٥٥٥0٥٥ (مقعر‎ ٧/٧600 ۱۱لا)‎ 0۳ ٥٥٢٥( 


6٥٥١١ )5 ۱٥ ٥٥٥٥٥ ٥د(‎ 0۳ 
ا601)5٨۱٨٥٧٤(‎ 07 65 
٥21 ۶) 5١۱/06 ده‎ 
۸16۳/0۳ 8006٤ 09516۳۱60۳٣ 60۳06 ٧٥٠٥۴0٧۱٧٧٢٧٠ 1 
/0۱ 6۳/0۳٢ 66 0516٥٥٥ 66 6١٥٨ ٤١ا‎ ۰ 


٩٥06 2‏ د ګردی ساحی په معنادی. موقیعت یی د ۴٥٣٥٥3٨٨٥٥‏ وحشی یا 
13 خوا ته پروت دی. 


شکل یی اوږد هډوکی دی دوه نهایته لری. چی 66٥ 6٥٤‏ لا او 160۷٥6٨٥٨ 6٥٤‏ دی او بل جسم 
یا 8٠0‏ ده. 


006٨ 06‏ لا: په ٠٠٨٥ ٠٤٥‏ یا پورتنی برخه کی یی ٥٥٨٤‏ یا سر چی د )و0 په 
شکل کی دی . غاړه او 00571۷ 013 06051١۷(‏ ځګه سطحی ته وایی) برخی 
شاملی دی. 


٥٥٥٥ ۹06‏ /|: ښکتنی برخه یا 0٥٥٥ ٠0‏ یی پنځه سطحی لری. ۸١٠٢٤‏ چی 
محدب (راوتلۍ)برخه. ٥٠٥٠٢٠٥‏ چی مقعر(ننوتلی)برخه. ۷٥٥0٠٨‏ چی د ٥٢٢٤٢‏ 113۳ 


لپاره ٥٤٥٥٥ ٠‏ چی د ٥٥٥66٥٥م 5١١١٥٥‏ لپاره او 1٩۴٠٢٠٥٥‏ چی دا دوه برخی لری یوه دری 
ضلعی او بله یی څلور ضلعی برخه. 


. هډوکی چسھ: ددی هډوکی جسم دری 860٥٥٥‏ لری. 8006٥,‏ ۸16107 
٥1٥66٥ 6767‏ او ٧۷٥٥٧0٠٨٥ 8600٥٥‏ دی او همدارنګه دری 50۳۴٥٥٥٥‏ لری. 
۸٧٧٣٥٢٠٤ 50۳۴٥66, ٥۳٥٢ 6‏ او 13٤1٥6۳٤ 50۳6٥٥6٥٥‏ دی. 
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3٧م‎ ۲۵03 ۱ 
۲0006 0۳٢ 67 دې‎ ٢ ی| ۱5 مسا سب‎ 
٩ 08/0٧0۲ 3٤0 67 
1 ۱١0161۶ ١۶ | یه‎ : / 
4 كِ‎ ۸٨٥3 10٥ 667 
: 4 م011/۴7٤‎ ۱٧۷ 0 
دل طة3 که ٢۲م رب‎ 0٨ یام‎ 
1 ه٥‎ !00 کنا‎ ۰ | 
5١/۱٥٥٥ 5٤5 
0 15 


5/۱0۱0 5 
ب0٣‎ 


ه٧‎ 


٢‏ مها 


۱٥٨٢٨٧0 5۱۱6٥٥٤ 27 55 


ګوتی) ٧٥6٤٧٥٢٥0٢٥٧٤ -۴0١٨)یوغرو( ۴۱١٥١٥٥٥‏ ټډروند) وروس 
0٨٥6٥ 65 ٥٧١١٧١ 0٨٥605 ١016) ))۳٣١۱ 60٧۱606٥ (‏ 


// ٠/٨١ ٥1/٨٤ ٥٥١ 0٤٥٥ 5/۱١١0) ۱0١۱05 5/)٥/٥660ا‎ 10٤٥٣٤ ٥ 1 


دلاس اسکلیټ د 27 هډوکوڅخه جوړ شوی دی.په دری ګروپونو یی ويشو. لومړی ٤5‏ م3۳ 
یعلی ۷/۳٠٤٤‏ یا مړوند ساحه چی 86600٥٥‏ 63۳03 ورته وایی. دوهم 05 ١٥٥٧٠٥٠۳0‏ یعنی 

7 یا ورغوی ساحه چی ٥٥٥٥٥ ۳03 890٥٥‏ ورته وایی. او دریم ١٥٥‏ چ ۳1 یا ګوتی 
چی 


او یا جمع یی 6چ ٢:313‏ ورته وایی. کله چی د لاس اسکلیټ مطالعه کوو نو د 
وحشی څخه اونسی برخی ته یا 1316۳٥٥ ٥٢ ٥۷٥٥0131‏ ته مطالعه کوو. او کله چی د پښو 
اسکلیټ مطالعه کوو نو د اونسی برځی څخه وحشی برخی ته یا ا ٥٧0131٤٥ 1٠٥٥٥‏ ته 
مطالعه کوو. 


1: 3۵۳۲03 
| 0601/600 : ٤٢ 
1٥٥٥ 5۱0٨٥ 65 
۸۳۳٧۱0٥0 ٥١٥٤ ٧٥٥٠٥ ۳۳٥) ۱١۱ 601 ٧٥٥٠٥٥ ۸۳۱۹ 1/5161 ٧ 
10101 ١۱9١٤ 8 0165 
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(زخود ته ورته) ۱٨٣(‏ او 


سی تيت يبتي تي تي يي يي تیت لرفکتځ)۹ځیو چوپ سسسسپبمتپسسسسےييي تسس سشسستیتځپنییییتك 


١0 1) 6 


7٧و د1‎ 6812/ ٣٧ 


۳۲٣2/١٨٨ (ځلورضلعی)‎ | ۲۲٢٥20۱0-80۷ 6016 
)0١٥/01 ٥-٥ ٥١١١0 53۱016 )|)1 و|أ‎ ۱٥٥٥06٥۶١ ٥9٥ه‎ 0) )0۳٥0١( ٧١٥٧٧٠0٥٥ -٥٥٥٥١١ا‎ ۴6 


1 8609 3۳03 په مړوند کی موقیعت لری. شکل یی لنډ هډوکی دی. شمیر یی اته 8 
دانی دی او په دوه 5 ٩٢۷‏ باندی یی تقسیموو چی ١۳(0١٧۱٣ ٧٢۷٢‏ چی څلور هډوکی لری او 
9:٥3۵‏ چی دا هم څلور هډوکی لری. 


:۱۳()113١ ۷‏ یا منشاء ته نږدی په دی کی څلور هډوکی چی 5306010 چی د 
کښتی په شان شکل لری» |00:91٥‏ چی د سپوږمی نیمه برخه حلال ماننده شکل لری. 
7 چی ۶۷۳٠٧٣03‏ شکل لری او 6156۳۲ چی د نخود ته ورته شکل لری. 


۷ 115131 یا منشاء څخه لری چی په دی کی هم څلور هډوکی ۳۲٥٥2017‏ څلور 
ضلعی په شکل. ۳۳٥0٥200‏ د ماشومانو د بوټانو په شکل. 6301٥316‏ د سر په شان شکل 
لری چی د ا0 3۳ د هډوکو تر ټولو غټ هډوکی همدغه دی او اخرنی یی 13:36 چنګګ 


په شکل ( نیونکی) 
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١۳٥١١۱6 6 051061 6 
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۳۳٣٨ | 60٥6 ٥٢ ١١١ 5 


یس رړ٩۹ی۰۰۹۰۹۰۹۹ےسے۰س۰ےسے۹۰۹۹سسسسسسش‏ ځ ځ١ےیځځ‏ سنږخئپببڅ٤څۀټښييييييييييييس‏ اك 


٥۷٥٥٨٨3٩ 3۳005 8065 2‏ دغه هډوکی 5 دانی دی په ورغوی کی موقیعت لری. شکل 
یی د اوږدو هډوکو له جملی څخه دی خو په اوږدو هډوکو کی وړوکی دی. ساختمان یی دوه 
نهایته لری او یو جسم لری چی یو ۴١٤‏ یی ۳۲6١0٧۱٥ ٨٤٥‏ یا :03 او دوهم ۴٨0‏ یی 


91۲٥ 06‏ یا ٧٥٣١‏ دی. د وحۀ 
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څخه اونسی ته یا 131١۳٥٥ ٥٢ ٧٥031‏ ته شماره وهل 


( و ع9/18) )131 :3 


1116) 0٥٥ 4 
| ٥06011607: 7۳7 
1٥٠٥: ۷۱۱۱/0٤٥6 ٧۱٥٥١ 5 


۴66٥ ۴۱٣٧٢٥٥٥ ٥٥۱١5 111٠ ٥٥ ٣۱0/١٨0 6٥7 ٣۲۱٨١۱0, ٥۷۱۱06016 ٠٥ 0۲516 61 
٥٥٤٥) ۱١۷١٠9٢ 0٧١ ٥٤٥٤ ۳٣) 01 1 


(منځنی )۱0016 :3 (اشاروی یا شهادت ګوته )»2:۹0 (غټه ګوته) 51/8 - ٥٥٧)»‏ :1 
۷۱۱۳٨٧5 )٥1111٥6, 830۷, 6۷‏ :5 (هغه ګوته چی ګوتمه یا رینګ پکی اچوو) 4:۸013۳ 
(کوچنی ګوته) 
3 »81313 یا وه چ ۳:313 یی جمع ده دغه هډوکی 14 دانی دی په ګوتو کی موقیعت 
لری. او دا هم د اوږدو هډوکو له جملی څخه دی. هره ګوته دری دانی 5 ٢13131:‏ لری چی 


۳٥3,6‏ او 01:31 دی بغیر د « ٥٥٧‏ یا غټی ګوتی څخه چی هغه یواځی دوه 
565 لری چی ا3 0( او 0:531 دی. 


اوو عحای د وه وره کت هو و9 هی 


٨:13:01, . ٣٢ 1/1411: 
2 اک را‎ 

1٢-7 ۹ 00 لتاق او‎ 
٨ ۱ 1 3 


اه وغه 
»116 أ اه عمهو مد هآ 
١‏ که فو 
اوح : : وهو وه احجان 
مو هده : 
(طاحوصنن جا١)‏ : وزو وس 
اه ١‏ عه‌ ووو اهوه٤ن‏ 
موم داهوحام 
(صچجخونج اغا 
عاهمئم«ی۵٥ه‏ ۸1 
8 1 و مه1 
و ت1 ٢‏ 


همیلک 
اه 1٧٩۹۱١۴٢‏ 
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عم) ٧ل‏ ه٢‏ حمالا 
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01513 ۷ 
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۴۳٢٨ ۲٢٢٥٢ ٥٤ ٥٢٨٥١٣١ - ١٧١٣١٨ /۸١۱١ 6‏ :و7۱9 ه 


د سفلی طرف هډوکی: 


٥٥١ ٠٥ ٤‏ ه 
ک٢ ۴٥٥٣٥٣ ٠٥ ٥‏ ه 


د سفلی طرف هډوکی په څلورو ناحیو ویشل شوی دی. 
1: د د سفلی طرف کمربند 0چ 6101631) د کوناټی هډوکی پکی شامل 


دی. 


2: دورانه اسکلیټ ( اچ ۳) دغه برخه د کوناټی څخه شروع تر زنګون 
پوری. او په دی برخه کی د ۳٥٣٣‏ او ٥316113‏ هډوکی شامل دی. 

3 د پنډی اسکلیټ (چ)| او یا ورته و٣‏ هم وایی) 

4: د قدم یا خپی هډوکی ۴٥ ٥٥(‏ او یا ورته وم هم وایی) 


6۱013 707 


٠ 
٩۱9٢٧٢٧٢ 6۳ 
1/٧١١ 5 


ت٢‏ تفا 
6 ۳ چا 


واه 
٢یا‏ 


۳٥٥٥٣ ٠٥ ٤ کی‎ 


6/١٥٥6 7 


١١١ 80/٥٥٥۷ 8006/072 ٥0:06 6 
|| ٥66: 6/1607 ې‎ . 


1٥٠٥٥ 10٥٥6 ٧٣١9١١١١١١ ٠٥ ۴۱١٣١ ٤٣١٣١١١١١١ ۴6 


٥۷١606٥ ١١۱١ 1٥٨٥٥6 801 5 


5006/0۳ ۱/١٠١١ ه006 حعبکب-‎ 8007 5 ۸0007 ٨6 
١٧/١٠١١ /(ر0‎ 


01016110 6/6٢٤ ١06 86006 0-006 و890‎ 1/5 11٥6 ۱1 


5006/0٥٢ 65 |٧)6 ٥٢١ 5 


٥0۶1660 ۱۱/6٣/0٢ ٠56۱108006 ۷0068001 2/59 ٧0٧٧۱۱5 )٤ا‎ 
١0٧٧١١5 ( 


دا هډوکی په 6چ 6101٥631‏ کی موقیعت لری. نوموړی هډوکی د شکل له نظره 
غټ غیری منظم دی او په ځینی کتابونو کی هموار غیری منظم ذکر شوی دی. 

دغه هډوکی د دریو هډوکو څخه جوړ شوی دی. 

لومړنی هډوکی 111017 دی چی په علوی یا 500٠٠٥‏ برخه کی موقیعت لری. دغه 
هډوکی یو جسم لری چی د ۸61301017 2/5 علوی برخه تشکیلوی. او له جسم 
نه پورته یوه پراخه هډوکینه صفحه لری چی د ٧/۱١٤ 0۴۱/0٨٩‏ په نوم یادیږی. 


دوهم هډوکی )6م دی چی په قدامی سفلی برخه یا 1٩۴٠۳ ٥‏ ۸111۱0 برخه کی 
موقیعت لری. دغه هډوکی یو جسم لری چی د ۸٥6101017‏ 1/5 قدامی سفلی 
برخه تشکیلوی. او دوه دانی آ١13۷‏ ګانی لری چی یو یی 3٧٧٧٤5‏ 5006110۳ او بل 
یی 1٧۴٠٢٠٥ ٨٠٧٨١٤5‏ دی. 


دریم هډوکی |3 )5 دی دغه هډوکی په خلفی سفلی برخه یا ١51٣) ۱٩۴٠٢٠٥‏ 
کی موقیعت لری. یو جسم لری چی د ۸66301017 2/5 برخه تشکیلوی. او یو 
5 لری چی د ۳٣٤‏ 15۱131 په نوم یادیږی. 


٧011 ٢٢ 5ک‎ 
ا|‎ ۴7 


هئ ه) لا 


69 نیا‎ ٢ 


یی 


ما00 


1136 84 


و || 


سا : 
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6 1۵6 6 136 1۸ 
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- د‎ ۲۴١۱۵٥ 6 
مهصم"-د ټم‎ ۸7٧1316 6 3١۴ 676 

ن٧‏ 5 نلم ه ۲۵٨٥5‏ 805101 ۱ 
6 ا3 56٧۱‏ ۷ هح ا3 5۱ 
مه مها 6 ۱3 
و م6 وا 
12۳ مھ : کس 
0١۱ 3‏ 6 ۸۲116013۲ 
پ 4 ۴م ه) قاطام اه 7م 
٧ 111231۲ 9/111 56/3 5‏ 
206٢ 5‏ لس 
قاصدم اه ۵1۷ دا ٤۵٥١3‏ 
5 15600016 5 1561000168 65 63 
۷۱6٧٧, 31 ۱٢ 6 ۱١۱60131 ۷٠٠٧٧, ۲۱9٢ ١۱۵ 6‏ 316/31 | 


ه 


اج 1-۸-1 او 


ی ۸96 د 5/0 ټول لوا 
٨٧١ ۶ |‏ 1 0086؟ ۵٩۴ ۱۴٥05١8 ۱/١6۵‏ 
۸1016٥٢ ١١١١ !|/١6۴ ۴6‏ هِ 
"یه 
۸116٥٢ ۱/6١١٤ ۱/۱/۱١١6 1/٥6‏ 
(برامده کی) 006٤۴ ١٢/161٥6‏ || 
٤٣‏ )اا ٧‏ 
6 اا ٧‏ 


00516۳۱٥١ 7٧7 


0516٥ م50‎ 6٥٥٥٥ ۱/١6۴ 6 
»هی‎ 
٥9116٥٢ ٧۱/٠٢٢٢ ٥/٥/١٠١6 6 
٧» 
6٥٥0٥٥ 561016 ٨ 
|56۱۱١١ا‎ ۴6 

| ٥٥٨٥١ 26/01۴6 ٨ 


|96۱۱ ١١ 7 


|٧)6٥٢١٧٢١ ٧7 


| ۶6/۱۱6 ۱0٧٧١٥5 ۳ ۱۹/۴6٢٢ 0١٧١٤ 0) ١١۱١ 6 
50060٥ 80٨06٥: ۱۱/۱١6 ٤٢ 
د مز هډوکی ساختمان‎ 


نوموړی هډوکی د ساختمان له نظره څلور کناره یا 8607061 لری چی د ۸۸٨۲,‏ 
8٥٥ ۳۲‏ او م50 څخه عبارت دی. همدارنګه دوه سطحی یا 50۳۴٠6‏ لری چی د 
١01‏ او 1٥٥٥١٢٤٤‏ څخه عبارت دی. او څلور 66 اچ لری. 


د م1 هډوکی په ۸11۳6٥ 8600٥‏ کی لاندی ساختمانونه موجود دی: 
٧٥٥٤٧٩٩ :2 ٥٧٧٥/٥٠ 5006۱0٩ 11136 50116 1‏ 


١١۲) ) :5 ۱۱۱٥00١١۱ 6٥٥٣٥٨٥٥٥ :4 ۸٥٥6 ۱٩۹۴6٣۱١٥١ 116 50116 3 
١001) 10061616 م6:‎ ٤٢ 


د م1 هډوکی په ٥0٥) 8600٥‏ کی لاندی ساختمانونه موجود دی: 
٥٧٥٥٧٤٩٩١ :2 ٥516٥٥ 506۱0٥ 111۵6 50116 1‏ 

6٥0319٥ 613116 ٧٥٢۴٢ :5 ٧٥٤٧۴٧٩ :4 ٥٥6۲ ۱٩۴6۳٥١ 1106 0116 3 
56۱۱31 ١١06٥0517۷ :8 ٥٥٥٥٥ 63116 ٥٥٢۴٢ :7 ۶۴615011 ۴6 


د م1۱ هډوکی ۱٩۴6٣٠٥٥ ۳٣٣٧۱٥ 0٥ 00016 ۵ ٠٧۴٠٢٠٥٥ 00٥0٥٥‏ او ٧56١۱‏ 
5 څخه جوړ شوی دی. 


او د م1 هډوکی 800٥‏ )5006 د ٥٤٥٤٥م‏ 1113۴6 څخه جوړ شوی دی. 


۸816 0۴ ٢۱٥٢ 6 
٥11٥٥٥ 1۱٥٥ 76 ۸116٥ ۱۱/١٢/١١ 6 ٥:1٥٨٥٥ 5۷٥٥٥٨ 6 


٥:73 ٥٥٥٥٥ ٥٢٢١٧١ 6 


د م1۱ هډوکی زاویی یا 65 1چ /۸٧‏ 


دغه هډوکی څلور و اچ:۸ لری چی عبارت دی له 6اچ۸ 5006710۳ ۵۱116۲0 
٥٥٥٢٥ 500٥۱٥0٥ ۸516 ۱۸٥٥٥٥6٥ ۱٩۴6٣۱٣٢١ 6‏ او ١٥٥١٣٥‏ 
٠۹۴6٣٥٥٢۴ 6‏ دى. 


5١١٩۴٥٠١٤٤ ٧ ١٢۱٢ 6 


٥۷٧١١ 66 ١0١١٥١١١ 66 
۸۳٥606 ٥/٤٨١١ - ١۱١۱) ٤ 0 506۳006٥٤6 66 
001۳060۳٢ ٤٢ 


۸۱۳۲/۴١۱6 6 |/١6۹ 7 


50۳۴٥6٤٥ سطحی یا‎ ٢۱ 800٥ د‎ 


د م11 هډوکی دوه سطحی لری چی یوه یی ٥٥٥0131 507٥966‏ دی او بل یی 
1٥٩٥٢٩ 6‏ ده. 


۱۷۱١٥03 6 


دغه 5۲۴٠٥٢‏ څلور جوړښتونه لری.په انسی برخه کی یو خط د ۸۳١0816 ٥1٨٨١‏ په 
نوم وجود لری چی ددی خط په اخرنی برخه کی د هډوکی تیره څنده ده چی د 
٤‏ )دع په نوم یادیږی. له دی خط څخه پورته په انسی برخه کی د 1113 
3 په نوم جوړښت وجود لری. د ٥٥٥‏ ع1113 په خلف کی یو بل ساختمان د 
530٥ 6‏ په نوم وجود لری چی له دوه برخو څخه تشکیل شوی دی 
یوه برخه یی مفصلی برخه ده چی د 5۳۴٥١٤‏ 13۳ د۸۳ په نوم یادیږی. او بله 
برخه یی غیری مفصلی ده چی د 707057١۷‏ )1113 په نوم یادیږی. او په انسی یا 
لاندینی برخه کی یوه بل سوری لیدل کیږی چی د ۴0٥٣٧٥٧٥‏ 01010۳160۳ په نوم 
یادیږی. 


| 3٥1631 50۳٥٥6٥6 0 ٢۱٢( 6 
سي‎ يسسنميسي)س٨حم"‎ مسسي۰يسيیینسچلسسجسس----8٩‎ 
۸/7 6١۱١ ٥١٥١ا‎ 6 001606٢ ٧٤" 


۸66100010۳ ۴60556 ۱٥٥٠۱٥٢٥ 6 ۸661000160۳١ ٨ 


13٥٥٥٥ 6 


په وحشی سطحه کی یی یو شمیر ساختمانونه لیدل کیږی چی لومړی یی 
7 په نوم د لیدلو وړ دی چی دری برخی لری یوه یی مفصلی برخه د 
6 10316 دی بله یی غیری مفصلی برخه ده چی ٥٥٣٥٥٣‏ ۸6130013۳ په 
نوم یادیږی او بله یی په سفلی برخه کی یو ١٧٧٩‏ دی چی د ۸66135013۳ 

په نوم یادیږی. د ۸٥50001۳‏ نه پورته د هډوکی وحشی برخه چی د 
6 6103 په نوم یادیږی وجود لری. او په دی طرف کی یی هم یو سوری 
لیدل کیږی چی د 0010۳٥0٥ ۴٣٥٣٣٥٧٥٥٥‏ په نوم یادیږی. 
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500610۳ اتالام‎ ١ 65 


ما٣۷‏ م۴ 3 


»اه : هو 


800۷ 7 0011/310۳ ٤ 


9 / 
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٤٥٧٥٥ تلام‎ 5 


5١٣۱۵ 17 


۱٩1۵۲٥016 2606 | 6 
٢ ام م۱‎ 


- ۱۵ 0٧ 
83۲١56 7 


۸۴٧١٣٠٥٤ 00٥ 3۴ ۴6 سا‎ 


٩321۳‏ 303د 
۴6م 32 || 


۷٧٠/٧8 )2۱۵( 7 
13۴ 053( 


۸٨۳۴7 
هڅ3‎ 
))6٢ 53۴۳0۳7 ( 


۸/١٣٠٤ ٠۵٣٠٢ ٥۴ 6 


۸۴۴۱6 ۴6 


٠ سا‎ 
0000 6 096 : ۳ 
ُ || 3 ۴6 
اادنالان 00660د‎ 5 
0٥3 667 
٧٥٠٠٥٩ کانادام‎ 
)0٥6٧1:ه3‎ ٤/٥٩١١ 


1 06 


6 3 6ه 
6 0/3 


|| ٢ 1 د‎ 8007 67 
1 ۶١١۱ل‎ ۱۵٨۲ 


٨٨۰03 ٧ 83/15 7 


1۱۱چا١‎ ٥٥ چ‎ ۱0٥ )١۴٩٨٨١١١ 8 ٥٣٣١٥١٥٨ ( 


و 
1 :0601/00 | 
1٥0 ۴5‏ 7 م016 ن۳6 56۳٧6)‏ 80067 1۷06:000 
١٥٥١٥ ۴6 | ٧٥١٥٥١ ۴6‏ لا 


٥٧١٧6١ 6۳66۳٩٣٣606٣600) 6٣( 1656٥ 0٧٢‏ ۶وا 


٥٧٧٧١١ ٥۲٥6۱0٧٧6٥) ٥/٨٨٠١ )0٧٤٢( ٧۹۲۱6 )۲٥6٠۱0٣٧٣٧٥١) ت٤٤٢٢‎ )0051( 


د ۴٠٣‏ هډوکی 

په اچ7 یا ورانه ساحه کی موقیعت لری د شکل له نظره اوږد هډوکی دی یو جسم 
او دوه نهایته لری. 

د هډوکی 006٨ 6٨٤‏ لا 


د هډوکی علوی نهایت یا 0006٨ 6٥٤‏ د 6٥316٨ ١٣٥6٧٠٣٨٣٢٥٤ ٥١٧ ١ ٠٥٩١٤‏ 
۵٥١ ٠.‏ ۱ او په قدام کی 1٢١١١ ١٣٥٢6٧٥٥٥ ٥٥٨٩١‏ دی او اخرنی 
ساختمان یی په خلف کی 1٤١٤ ١۳٥6٥١١) ٠٥٤٥‏ وجود لری. 


800۷ 07 ٢٧ 


500د ک 0 هط 
١01 3 ٢٠١‏ ۶۷ 07 
١0516۱9٥ 69006٥ ١۱٩١١١۴١ ۴6‏ 

۱ ٥١) 


4 
0٥ ا‎ !١ ٥6۳051۱) ۳٨٥٧0٨٨۴6 ٥٧١١6١ 6 


10/060 - ٥۷٥١٧٩١ 6 ا6٥٥١‎ ٨۴6 
٥0٥/٥6 6 


سس۰۹۰ے۰۹۰س۹۹ت ی٨س‏ ٥ښۍ۲سےس‏ ٠٤۲۱۲سچېسسس۰۰سس"سسس۹ۍ۹۹۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۹۰ۍ۹ۍ)۰ۍښښ٠ييبس۹ي۰ے۰سا۲۲سحسسببپببيیب-۳۰کک۹۹ي۹سسه‏ 


۲١ ( 5 01۲ 3‏ 000۴6۴ | 
د هډوکی جسم یا 8600۷ 


د ۴٠٢٣٢‏ هډوکی جسم د دری سطحو او دری کنارونو څخه جوړشوی دی 
چی کنارونه یی ٥٥٥013 ٥٥٣٠٥‏ او 13٤٧٠۳٤‏ دی. ددی له جملی څخه 
خلفی کنار یا ٥6٠٠۲٠٥‏ کنار څیړو. دغه کنار یی ځیګ دی ځکه ورته 
3 3 هم ورته وایی. 1۱٥3٥ 350٠٥‏ په علوی برخه کی یا پورته 
برخه کی دری برخی لری. وحشی برخه چی د ۳۳6١3٧١٤ ۱٠( ٥‏ په طرف 
ځی د 6101٥31 0٥60577‏ په نوم یادیږی. وسطی برخه یی چی د 
۲۳٥6٥66١ ٧۳٣‏ په طرف ورځی د ٥1٥٥3 ٥٨١‏ په نوم یادیږی. 
انسی برخه یی د ۳۳٥٢٥٩٥٨٥٠٢٤ ٧۹۱1/۱٥٥‏ نه لاندی د ۴٠٣٣‏ هډوکی د غاړی 
په طرف ورځی چی ٥١01٧٥‏ ورته وایی. 

3 3 1 په سفلی یا ښکتنی برخه کی دوه برځی لری. چی یوه یی د 
٧١٥٥٥٥١٥‏ په طرف او بله برخه یی 13١٥٥ ٨٥ا 0٧٧٥‏ په طرف 
چی دغه دواړه برخی یی د ٠٣٣‏ هډوکی د سفلی نهایت په خلفی برخه کی 
یوه مثلثی ساحه د ٥٥0118٥31 ۳6٥١‏ په نوم جوړوی. 


0١١٥٥ ٥٥٢ 06 ٣ 


٥٧۷١0١٧ ۴ 0٤١٥١٥١ ۴ ١٥۷۱١٧١١ 06 


٥٥ 0/١ 000)/66 ٧٠٤6١٢٣١٣١ 5٥۲/٥۵٨ )۵٧٣٥( ٧٩٧١٣١ م0٨0/۱0٨‎ ۴٥٣550) ٥٥٣) 


0666۳٨٢ 6‏ ۸0:0 
د هډوکی ٢٤م 0006٨٨‏ | 
د ٠‏ هډوکی سفلی نهایت ))6٥ ٥٥٥ ٤٥٤(‏ د لاندی ساختمانونو درلودونکی دی. 


1 م٥00۷‏ ا٨٥٠۱660/٧۱‏ 2۰: ٧٧۱6٩۵٠٨١ 06010116 :3 ٥٥٥٥٥ ٥0٥0۷۱٥‏ چی 
ددی ساختمان په علوی خلفی برخه کی ۸000666٥ ١ ٥٥٥‏ وجود لری. 
٥3٥٥٥3٥ 50۳۴٥۵٠٥٩ :5۰ ٥٥٥٥٥٥ 0 ٥001/16 1۰‏ د سفلی نهایت په قدام کی 


لری. 


۸116۲٠۱٢ ۷ ٧٤٥٢٠٤٢ ٧ 


٩٥٨٤٧ 1٥03/٥6 3 


0) 
٠ 


ګنند 


)هی 
٨٢‏ 


زیا 


و د و 
ز٢٧‏ یا 
دس 
٨٠303 (١ 23‏ 
۵٢٢٠/6٤‏ 


: : 
٥١ ۴6 ٨ ٤ 


م06 )0 
.ه0 


سب سا ۴6 ۱٥١٢/٠٧٥٢)‏ 


ت٢‏ سا 
٧۷‏ ۱0663 


٥٥3۵ 23 ١ 


م٨0 ا0‎ 
۸» ١۹ 


5٥٥) 5۱36 )٥٥0( 


٥۵ ۴ 
23۵١ 6 


١٥٥١ ۵٨٩٨6‏ سسااساست 
۱.٥ 0۲311367٤٤ 0) 17۱005 6‏ سسسے 


۱٨١ 0/٥٥1٥ 65‏ سسمم»سه-» 
٠٥‏ ۵٨۵ص)‏ اوق 


٧٥/19 6 


٧٨٧٥0٧٥٨ 50۲0/۱٥ ۴6 


| ٨ه)‎ 
300 010#ى'»٨»‫»٨۳٨‎ ٧م‎ 


۸00066 ٥6 م0‎ 


3۵/٥٥۵ 6 


٧٧٥0٠٥٥۵ ٤6 ۵/۵۲۵ 6 


|۵ ۵۲۵ ٥۴6 


٩٧٥0٥3۵١ ۳٠۴ 


319۲٥١ ٥۴6 ٧313۳ 6 


۱٤٢١١٥0۱۵7١ 323 


۷نووووو-2نا2و-777 7دو77د7ادودو7د27ودو77272027868د77و 
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3 ه116 


٥60100: ۱١ (۳٠٠٨٥٥ 0 ٧٥١٥١١١ 6٨۱0 0 ١۱۱9١ ٥0٥٥6 ٢ ٧٢ 
106: 56 
51/6 د506 ۸9۱65 56 ز:6))‎ 
5008 ۱6١٤8 168.1۶ 0 ا#06(٥‎ ۴) وای‎ 
ه8‎ 6 ۸06) 
هډوکی دی چی د زنګانه د بند په‎ 5٠370108 نوموړی هډوکی د نوعیت له مخی‎ 
هډوکی مخی ته موقیعت لری. د هډوکی ساختمان په قدامی برخه‎ ٣ قدام کی د‎ 
کی یو وجه لری چی 8356 ورته وایی او په خلفی برخه کی یو وجه لری چی د‎ 


)۸ په نوم یادیږی. همدارنګه نوموړی هډوکی دری کنارونه لری. 5006716۳ 
۷٥٥٧031 80۳0٥6۳ ١ 67‏ او 13٥٤٧٥6۳ ٨ا 860۳0٥٨٥‏ دی. 


او دری 65 اچ۸8 یا زاویی لری. 2516 ٧۷۱١03 ۸1516 ۱۴٠٣٠٥٥‏ او ا٤ 3٤٥٥‏ | 
٠6٥هددء.‏ او دوه سطحی لری. ۸16٥ 50۳٥٥6٥‏ او ١:16٥ 50۳۴٥٠٣١٥٤‏ 


110 80۱٠300 18310105 0 116 00 


أ د3330 


0 0098 
٨۸٨9د‎ 8۱۵۲۵١ 67 
20 31۲ 6 
00130134300135 07 
0 
1160131 1366٥1, 0٢ ٠0/3 
0000116 0 7 
۸1 ٧ 
116 031۵1187 131111 ۸13 313 
5 6 بب ٧۸م مه‎ -- 
0316113 ٥١ 6 38 0 59 


۸016۱0٢١ ٧۷ 0516۲۱0٢ ٧۷ 


2011 ٤۵۵۵١ 800636 


3٨‏ چ عا 


3 111 
د پنډی اسکلیټ د دوه هډوکو څخه جوړ شوی دی . 71013 چی ٥٥031‏ یا انسی 
واقع دی او 003 ۴١6‏ چی 1٥٤٥٥٥٨‏ یا وحشی وافع دی. 
3ه 

٥63190: 16 ۳څ‎ 1 

۱1٧٧٥۰٥٥٥ ٤٩ 6 

1٧۱٥ ٧5 06 7۷‏ 0هد 

00٥٢ 06 ٥٥١٥٥١ 6‏ لا 


٥۷٧١٧١ 0910۷16 11۲۴6060٧۷٥6 ک٥٧٧٤٧٢٥٢)٥٧٥٢٧۷۱٣٢‎ 0٥٥٥١ 9۳٠٧ 
٥۷٧١٧١0 ٧٢١٥١ 60۹0٧۷٧٥٩ ۴٤06۳6۱6» ٧٧۴٧٧٢٧٢٧٥٧٢ ٧0۷٠۳٥ 6 


٥٧٧٥٥٥٥ 0 


۸٧٧٩ 50۱۴٥66 ٥٩ | ٥۷۱60 - ٧۷٥٥٧٥٥٥١٥٩١ 1٥3٤٣-۱10013۴6 ٨۷٨ 


٤١٢١۴ ٢6 
٧ 
ک ١5د یه‎ 


۸۱١٣۴8. ۱٥٠٤6٠8 اک‎ ٨٤٢8.)٧٧٩٢٠١١ 05٥ 8600٥٥ 


٥۷۱60 .ده‎ 3. 


د 7:3 هډوکی د پنډی په انسی برخه کی موقیعت لری یو اوږد هډوکی دی. 
نوموړی هډوکی دوه نهایته او یو جسم لری. 


د هډوکی علوی نهایت یا 6٥60‏ ٥6م‏ : 
د عرش عطرن نیلت د ادا صاننترلر نرلودرګګکر دى: 


۱٧١٥٣١ 0۹0۷٨٥٣٩ 3٥٥٥ه‎ :3 ٧۱٥٥٥٥٥ ٥00۷٥۰ :2 ۱۷۱٥٧0٠۱٨٥٥٨٩٧٩ :1‏ چی 
په دی کی دوه ا6٥‏ ۳016 دی. چی یو یی ٧٧١٧031 1٧٧٥٧٤ 600٧۷۱٨٩ ١0٥٥66‏ او 
بل یی 3٤٥٥٣٥٨٥٧٧٧٥٥٤ 60١0٧۱٥٩ ١0٥6٨٥٥٥٥‏ 4: ساختمان پکی 110131 
٧‏ دی. 


د هډوکی سفلی نهایت یا :١۸٥6۷ ٥٥٥ 6٤‏ 


د هډوکی سفلی نهایت د پنځه سطحو 5۳۴٥»‏ درلودونکی دی. 1: ۸1١٧۱٤‏ 
٥:1٥٥ 50۳۴٥٠٥٥ :2 66‏ چی دا دواړه سطحی یی محدبی دی. 3 : 
1316۳٨ ۴10013۳ ٥٧١۴٧٠:4 ٥۷٥٧١١٧١٩٧١ - ٥5‏ او 5: یی 1۱16٣۱٤‏ 

6 دی. 


د هډوکی جسم یا 86001۷: 
د دغی هډوکی جسم دری کنارونه یا 86070 لری چی ۸1۳16٤ 860٥٥‏ قدامی. 
٧۷٥١٠٥١١ 676‏ انسی او 131٥ ٨٥ا 860٥٥‏ وحشی دی. 


همدارنګه دری سطحی یا 50۳۴٥6‏ لری چی ٧٥١031 507٥366‏ انسی. 31٨٤‏ | 
٤6‏ وحشی او ٥٠:٥٥ 50۳696٥‏ خلفی سطحی دی. 


8091٥٥ 


٧ ٥٥6٢٠0٢ ٧‏ ۸1610۳ د 
٨١١١٣0٥٣٩١ 6 55 ص٢٤١‎ ١١/٣١ ٤6 -‏ |صحم 
۵٥٠٥‏ ا تد ا سن ٨٥٥٠٥‏ 
10166600۷۱7١ ۴٧ ٥٥166 0/۱ ٣٩ ۳٨۹۴‏ 1 
06 .هت : 00۴۹ 6ه : 
30130د سه 3 ۵٢0٥۵٥‏ 


3۲٧۴١١۱۵۳ 5 
1) ٥۸ 
1۵٥٥٥٥ 134 (ىای(‎ 


۷ه 


: ه٨‎ 
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سن 
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۵٥۵۲٣١ 6‏ م۸ 
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))٥٣٠٥٧٥‏ کش 


٥٠٢٢‏ ا۵ )1 ه 
ها 
هحم 6 601006 


0) ٧ 


1 تادا ا13‎ ٥ 7٧ ٢ 


21٤٧٤5 
5٥٨دا‎ ٠6 ۳۴د‎ 
۵۲٥٠٥ 
.1ل‎ ۵٥6۲٥ ٤6 : 
:و‎ 
یا‎ ٢ 
۸۳ ۸٧٥٢6٢١ 667 


مد 


1٩١٥٢0556605 667 


٤5 
وا‎ , ! 
. ه٢‎ 
٧٨٧٥0٠3٥ 0٤6١ م٣‎ 


ای ۸٨٥0٠٥‏ 
س اا 0 تسا 


٧٧٥0٠٥۵٥ 667 


٨۵٥٥٨۲۵ 066 


ول٢‎ 


د پس 
را 


)0 
7 3 اتان 

67 1060 300 
5 ۶لا8 ۱6 


77 ۵ اد ۴5 


: ٨٥٠٥ 
سن‎ ٢٢ ۲3/1٥ اه‎ 05 


1 ٩۹ ۳ ٧۱3/٥0۳ 3230 
۸۳١۴١۱۵٥ 1 « 0۳ 1 0/٥417 
۵٥٥٥٥٥ موه‎ ۸٨١٧ ١۱3٨ 1) اع)‎ ٥٥٥٥0٥٥ ٥٠٠٥ه‎ 5 هنهد‎ ۱3/۱٥ 
.31د مهد 6ه‎ 
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۳3 


| 60100: 160 1 
1٥٧: 160٥٥6 6 


51١١6) ٨٤:٣ م016‎ 060 1١٥١٥ ١٣٤5 


006/6 6۱٧٤ 1٥٥٥ ۴6 
ال١‎ ٧٥٥٤ ١١۱0 )٤٧١١١( 


٧6١١١٥ | ۸۳١۴١۱6٥ 501/066 ۴٥٣ ۴۱٣۱/0۳ ۴66٥٣ (7 6 
لا‎ ٢٧۷٨٥ ١۲٥٥6۱٥٨٥ ۸٥ ٠٥ 5۱٥0٤٣ ٥٥٣٥ 7, 6 
لکت‎ 

د چا :۴ هډوکی 


نوموړی هډوکی د پنډی په وحشی برخه کی موقیعت لری د اوږدو هډوکو له جملی 
څخه دی. یو جسم لری او دوه نهایته لری. 


علوی نهایت یا 006٣ 6٨٤‏ لا 

چی عموماآً دی ته 013 :0۴۴ ٨٥٥٨٤‏ هم وایی. 

په دی برخه کی درىی ساختمانونه دی 1: ګرده مفصلی سطحه لری چی د 11013 
هډوکی د ۴٥٠٤‏ لپاره ده. 2: بل یی 0٧٨0 0۳٥66١۱0٥ ۸06٨ ٥ 5٧۷٥٥٤٥‏ لا 


6٥ 23‏ ٢)مم‏ لپاره دی. او 3: یی ١0٧٧)‏ یا غاړه ده چی علوی نهایت د 


| ٧١٥١ ۴٨۱0 )|0٤٥٥٥6٤ا‎ ۷۱١//٥//٥5( 


١60٥۶ ٥٨٨٥ ۴٥۱٣٣ 15 
0/6٣۱0 50/06 09۶٣/6٣٠0: 6 ٧/۷660 050/۱0) ۳ ٤٤6 
۸01 76 ٤- ۸۳/0/6۳ 510/066 )6٥ )01/) و‎ - 


٥51 ٥6٣٤٣ ۴0 ٤٤60 - ۷601/6009 ۴٢٣ ۶۶) سه‎ 


د هډوکی سفلی نهایت یا 0009٥ 6٨٨٤‏ | 


دی ته 15 13٧٥٥٨ ١111٥0‏ هم وایی. دغه برخه پنځه سطحی لری. 1: ۸٧٧٥٠٣٠٤٤‏ 
6یا قدام سطحه 2: ٥٥:٥٢) 5۳۴٥٠٣٢٩‏ یا خلف سطحه 3 : ۷٧0131‏ 
٥6‏ یا اونسی سطحه او 4: یی 13٤٥٨ 50٥٥٥٤٥‏ یا وحشی سطحه ده. 


بیا په ٥٥031 5٠٠١٠٤‏ یا اونسی سطحه کی دوه ساختمانونه دی چی په 
۸۳۱٥ ۳‏ یا قدام برخه کی یی یوه مفصلی سطحه د 731 هډوکی لپاره او 
په ٥٠:٠۳) ٠٥ م٧ ٢٥‏ یا خلف برخه کی یوه کنده یا ۴٥٥‏ ده چی 05 ۷1311٥0‏ 


3 ورته وایی. 
٠٥ 6890۷ (١ 6‏ 5۱۱016 


یه 500د کنا 
٥٣٠.٤٣ ٧۷60 .٥ۍ )٥۱٥٧٣٠١٣١٥ ١ 80٥0 ٥٥(‏ ۸01.8 
5 5 .6)| 0۷60.5 


د ار ۴۱ هډوکی جسم : 


د دغی هډوکی جسم دری کنارونه یا 8607065 لری. ۸101110٤ 800٥‏ » 
٥0٥٥60٥ 667‏ او ١٧۷٧٥0۱٨ 8600٥٥‏ او یا هم ٥٧١٥١٢٥٥٥١ 86٣0٥٥‏ | هم 
ورته وایی ځکه چی د دوو هډوکو په منځ کی پروت دی. 


| 31٥9٥31 50۳٥٥٥٥ ٧/6031 50۳۴٥66 لری‎ 50۳۴٥6 همدارنګه دری سطحی یا‎ 
دی.‎ ٥٥01٥٥0٥ 5۳۴٥٠٣١ او‎ 


8096٥ 
و‎ 11٨8 ۸6۳۱0۳ ٧ ٧٥٥٢٠٢ ٧ 
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٨٥ کت«‎ ۸٨٥0٨ ۵٥٥٥٥ 
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۱٩١۱١٢60١۱۵٩ 38 په‎ 3۲١۱3۳ 5۳۵ ی‎ 
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۸۳ ١۱ 3۲ ا1)366‎ ٥٥٥0٥٥ ٥٠٠٥ه 5ا‎ 


۴٥6٥٥ 67 


۳٥٧٥٥ 0 ٥٥ 06 


10٧50 ۸:60 ) 10٢500 80065 -7(‏ ه 

٧٧٠١٥٧١ 10٣0٥ ۸٧660 )٥١۱١٧/١ 10٧501 ٥0٥5‏ ه 

0٥ ۱60/0))١٣۱٥/ 0۱969 (‏ و69 170 ه 

د پیښی اسکلیټ 
د پښی اسکلیټ د دریو ګروپو هډوکو څخه جوړ شوىی دی. 1: 73٢3 3/6٥63‏ 
ده چی د 7 دانو 7٥‏ هډوکو څخه جوړه شوی ده. 2: 2/663 ۷١٧3/3531‏ 
ده چی د ١٥٥٥/53‏ د هډوکو څخه جوړه شوی ده. او 3: یی و٥٥٥‏ ساحه 
ده چی د و چ ٢:313:‏ هډوکو څخه جوړه شوی ده. 


1٥531 806 7 


٥٠٧ ١0٣61‏ الال سل 
٧١١۷٧١١١١ 6 1‏ اوو ور 
٩5 3- 0061/0٧79 56‏ ))0 5ه 


د ۳3٥‏ هډوکی اووه 7 دانی دی.په پښه کی په دوه قطارونو قرار لری چی یو یی 
٥۳٥٥3 ۷‏ چی دوه هډوکی پکی دی یو یی ا٥۳‏ اوبل یی 63163٧605‏ دی. 
اوبل ١٢٥‏ 0:131 چی دری عدده 600610۳ (وحشۍ؛ انسی او وسطی) او 
0 هډوکی په کی شامل دی ددی دواړو هډوکو ترمنځ یو بل هډوکی چی 
7 نومیږی قرار لری. 


5ىر ههه لتا 
دک 881 ١١٣٣/٣۱١١‏ 


1821 ٢ و‎ 


۱۱8 نه صى»»‎ ٥ 


لاس اس انا ۷ 01513١‏ 


9263 


(3۳1۱65600:6) لا 1۵۱ 
:1 1 


٩6‏ :د۸د 


1353 (۱٤ ٧32۷/60/3 6 


وس 
07 1318۲۵ مِ ته سیا ٥‏ اه ضه 
:واه ټین 


١/۱1‏ 6د 
7اا6۸ 0 6 22۳۳۴ له 


65د 


-ومس نبا ۹٧٢٧‏ ا٥‏ 8 


-- "ل0 ۳۳7ا68 0 ۴6 0۳ 
7 الا68 0 


0 ھ‎ ٧6 


٠ 


٨٢٢١۵١3۲3 5 


١٣۶5 
دن‎ 3 305 1 
0۲6/۲3 5 
حللس نو‎ 0)» ٨ه‎ ۹6 
٧٩۱00۱6 56 
اه دل‎ 1 3 ٨3 ٨035 او مه6‎ ۵ 2009 ۶۵۵۵٥٥ 50:36, ۱٥۵۰, دوج0ېسسې0 ۱ت8۵7 مو مه۶ دد واداافقام‎ 


9 2007 ٢م /ه‎ ١٥۱٥ 3ا0 حدم‎ 8۳۱36۱۶3, ٠ 
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د 5 131 هډوکی 
د و اه هډوکی په ۸:٤١٥‏ یا پونده کی واقع دی او یا د 1013 د هډوکی څخه 
ښکته او د 6316١5‏ هډوکی دپاسه وافع دی. د لنډو هډوکو د جملی څخه شمیرل 
کیږی. 

د ساختمان له نظره نوموړی هډوکی یو ٠ ٥٤٥٨٤٨‏ جسم او غاړه لری. 

د 1٥٨٤‏ برخه یی د ٧١٠۷٧0۳‏ هډوکی له خلفی مفصلی سطحی سره د یوځای 
کیدو په نتیجه کی 101 710۷۴013۳ جوړوی. 

د ٤١٠٧‏ یا غاړی برخه یی د 801۷ او 1٥٥٨٥٤‏ ترمنځ قرار لری. په سفلی برخه کی 
یوه میزابه لری چی د ١٥٤‏ کد اع )5 په نوم یادیږی. 

د هډوکی جسم یا 86001 په مجموع کی پنځه سطحی یا و )50۳۲9 لری. 

علوی سطحه یی د ۳۳٥٥٥٥٥‏ په شکل ده چی د 7٥٥٢١٥٥٥٥٨ ۲٥٥‏ په نوم یادیږی.او 
د ډ انا هډوکی د سفلی نهایت د مفصلی برځی سره د یوځای کیدو په نتیجه کی 

۸/١۱6 7,‏ جوړوی. 

سفلی سطحه یی د دری مفصلی سطحو درلودونکی ده چی 37/0 ۸۸١٢۲, ٥6051‏ 
٧٥6٥٥٥3 4٣/١٥٩ 6‏ ۷۱۱0016 نومیږی. 

په ٥٠٥٥٠٢٠٥‏ سطحه کی یی دوه ۳٥٥6٥‏ لیدل کیږی چی یو ته ۷٥٧0٨1‏ 
٥‏ او بل ته 1٥٤٥۳ ٨ 0٥٥٥‏ وایی. ددی دواړو ۳٠06٥667‏ په منځ کی 
یو وما 5 یا میزابه لیدل کیږی چی د ٥5‏ اد 1٩١٥١١١0٥٨٥٥603‏ په نوم یادیږی. 


اونسی سطحه یی د ویرګول (») په شان دمفصلی سطحی لرونکی ده چی نوموړی 
مفصلی سطحه د ۷٥٥031 ٢٠٢٥/٥٥٥٨ 5۳۴٥٠٢٥٩‏ په نوم یادیږی چی په انسی برخه 
کی د 5 ۷۱311٥01‏ سره مفصل کیږی. 

وحشی سطحه یی د مثلثی ماننده مفصلی سطحی درلودونکی ده چی دغه مفصلی 
سطحه د 135٥٨ ۷/٥0٥۳ 5۳٥٠٥٣‏ په نوم یادیږی چی د وحشی ۷۱1160105 
سره مفصل کیږی. 
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د کلکانوس هډوکی 

د کلکانوس هډوکی د لنډو هډوکو له جملی څخه دی موقیعت یی د تالوس هډوکی 
څخه لاندی واقع دی. شکل یی مکعب ته ورته دی او شپږ سطحی لری. 

علوی برخه یی د دری مفصلی سطحو درلودونکی ده چی عبارت دی له ۸٨٧۲,‏ 
٥٥٥٥ ۱۷٥٧١٧٧١ ۳٥٥٣٥ ۸۳/۴03۳ ٢‏ څخه. سفلی برخه یی ځیګه ده او د دری 
٥6‏ درلودونکی ده چی عبارت دی له ۸/٧۳6٤ ۳0٥٥٥6٥‏ او په خلفی 
برخه کی ٥٥٥‏ د۲ ۷٥٧١٧0٧٨٥‏ او 13٥٥٥٤ ۲0670٥‏ څخه. 


قدامی برخه یی یوه مفصلی سطحه لری چی د 66610 هډوکی د خلفی سطحی 
سره د مفصل کیدو په صورت کی (61٤٥‏ 6316306060000 جوړوی. خلفی 
سطحه یی ځیګه ده. انسی برخه کی یی د پورته څخه ښکته یو ساختمان لیدل 
کیږی چی د 55٥٥٥013۳ 7٥1‏ په نوم یادیږی. او په وحشی سطحه کی یی یو 
ساختمان لیدل کیږی چی د ٥٥١٥٥3 ٥0٥٥٥٥‏ په نوم یادیږی. 
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نوموړی هډوکی کښتی ته ورته شکل لری د لنډو هډوکو له جملی څخه دی د 
٢۳٥٥٥٨٥‏ او د 9٧:13 ١٥۷۷‏ د ۳٥٥‏ هډوکو په منځ کی قرار لری. ددی 
هډوکی په قدامی برخه کی دری کوچنی مفصلی سطحی د دری عدده کونیفورم هډوکو 
لپاره دی. په خلفی سطحه کی یوه بيیضوی ماننده مفصلی سطحه د وا١7‏ لپاره چی 
په تنیجه کی یی ۳٥03۷١013۳ (6۱٥٤٥‏ جوړوی. خلفی سطحه یی 60068۷6 ده او 
علوی برخه یی 60٧۷١«»‏ ده. 
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ها کټ 8 مسد ٨٥٢‏ ۸/1 


09:1٥ ۷‏ د ۳٥٥٥ 860٥‏ کی دوه قسمه هډوکی شامل دی 3 عدده کونیفورم او 
یو دانه د کیوبایډ هډوکی شامل دی. 


کونیفورم هډوکي 


کونیفورم فانی ته ورته شکل لری دری دانی دی چی یو یی ۷٥031‏ واقع دی دا 
یی ترټول غټ دی بل یی 3١٠٨‏ واقع دی او بل یی ددی دواړو په منځ کی واقع 
دی او ترټولو وړکی دی. لنډ هډوکی دی او شپږ سطحی لری چی عبارت دی له: 
٥٥, 500, ۱۱۹), 4 ۳٢‏ ,۸۵۲۲ څخه. 
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د 601010 هډوکی 


مکعب ته ورته لنډ هډوکی دی او د پخی په وحشی برخه کی د کلکانوس څلورم او 
پنځم میتاتارس هډوکی په منځ کی موقیعت لری. او همدرانګه دا هم شپږ سطحی 
لری. چی عبارت دی له ٥051, 500, ۱۹, ٥١٥١0, ١۱٠٤‏ ,۸ څخه. 
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د میتاتارسل هډوکی 


د اوږدو هډوکی له جملی څخه دی د خپی د تلی په جوړښت کی رول لری. نوموړی 
هډوکی د انسی څخه وحشی ته د اول. دویم. دریم». څلورم او پنځم میتاتارس هډوکو 
په نوم یادیږی. هر یو یی ددی هډوکو څخه یو جسم او دوه نهایته لری. چی 
٣۳٥۱١٨۱٥٣١١‏ ته یوج 8 یا قاعده وایی او ٩٠٢۷٢‏ 01:13 ته یی ٤٥٥٨٤٨‏ وایی. 
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۸۸00 3 6٥ 06 1. 


د ګوتو هډوکی 

داهم د اوږدږو هډوکو څخه شمیرل کیږی او هر یو یی ددی هډوکی څخه قاعده جسم 
او سر لری. هریو یی ددی هډوکی څخه د و »۸83187۸ په نوم یادیږی. تعداد یی په 
هره پښه کی 14 دانو ته رسیږی. هره ګوته دری پلانګسونه لری 

١ )١٤٥(‏ ا۱0016/01513١٥/٨٣٥٥۳٣)‏ په استثنی د غټی ګوتی چی هغه د 
دوه پلانګسونو (و )٣۳6)۱٧۱٥ ٠٥ 015131 ١91:)‏ لرونکی ده. 
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څکحح هم کان ه٣٧3‏ وان نع 


هه اه اد دا 04013025 0)» ۵/4۵ ١ ۱ 5/556 0/00 ۱١۱/۵۳٧‏ هلاه ۴3٥١ ٢‏ 
5 0 ۷111111550 .اه ١1/۹۳‏ ۷/1 


٤ ۸3600٧1 ٥٥٢ 5005715 - ٧٧٧۷٧٧٧5٤٧١١1‏ 2۷ ادا :ا3 )اع 3۵76٨ 1073٨٧2‏ اع ع) 
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: سک - ې١‏ 
0 و ٢ ۱۱٢ ٢ ٢٢‏ ۹ اړ : 


٧۸٨.18 | ۵۷۰ ٨٣٣۸۷۸۸۲١٨۸8 ۸۸۸۸۸۵ 85 9ه‎ 


1٧١١٧١١١ 0 
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٢ 07 110٨66٥6 6 ٧۹٥٥ ۱۴ 7‏ 
٧١٣٩٩٤٩٩٩ 0 ۸۸/5 7۷‏ 
7 50۱۱۱0 
6 )06 


د تنی اسکلیټ 

د تنی اسکلیټ د دری عمده برخو څخه تشکیل شوی دی. چی د ١۷٥٧٧٧٧٧٩٨٩‏ 
0٧‏ د ستون فقرات اسکلیټ 7٥0٥٥٥٠) ٥35  .‏ د سینی د صندوقچی اسکلیټ 
او ٥٥١٧) 51١٠٥٨٤‏ د حوصیلی د اسکلیټ څخه عبارت دی. 

٥٧٢٩٧٥٥٧٧٥٥١١ ۷٧‏ یا دستون فقرات اسکلیت یی په مختلفو نومونو یادیږی لکه: 
010٧۱٩ ٥٨٣٥٣٥٤ 6٥ ۸ ۷٧۷‏ 501/31 او 86990٥‏ )8396 


٥٧٩٧٧٧٥٨٩ ٨‏ د ستون فقرات اسکلیټ 
د ستون فقرات اسکلیټ د 33 دانو ٥٠٩٧٥٥٥٨٧٥٨٩‏ ګانو څخه متشکیل شوی دی. چی 
اوه دائی 6٠۳٧۷٥١‏ » دولس دائی ١ ٣٥0٣٥٥)‏ پنځه دانی 0106٨۳‏ ء پنځه دانی 
5٥٥٥‏ او څلور دانی یی 6٠66۷5٥٥‏ دی. 


۸11610٢ ٧ 1 6 ۱٥٥٢۲۵١ ۷٧ ٧6١٠٢ ٧ 


اه سل په لل 5۹ کي -(1)) ۸٨۵5‏ 
سك( ) وڼم : 
٩ ۸ ۶))2(‏ : د 7 -ٍ(2) ۸٨۰‏ 
٥١٠/١ ۵٠١٠٢‏ ِ .اا 
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53۵۴/010 )1-5( . 


5331 


شا 


ه) 


) 


د فقراتو عمومی اوصاف 51٣١6١0٨6 0۴ ٥٥٣٩٥٧٥٥٥٣٧‏ 66631 
په عمومی ډول د ستون فقرات هر فقره د لاندی ساختمانونو درلودونکی ده: 
:٥٥٧٩٥٧ ١٥٥٨٥٥ 80۷‏ د فقری په قدامی برخه کی قرار لری. 


:٥٥٩٥٥٧٥٨٥ ۸۳١٤٤ 2‏ دوه برځی لری. یوه یی ٥٥01616‏ ده او بله یی 131111139 ده 
هر یو ٥٠07١1٥‏ په علوی او سفلی برخو کی ننوتلی برخی لری چی 50066۳ 
۳١٥٥١ 7٨‏ او 1٥٣١٥٥ ۷٥٣٧٧١٧٥٧٥٥ 0٧۴٩٥‏ څخه عبارت دی. د مجاورو 
فقرو د 07١1٥‏ له نامو ساختمانونو سره د یوځای کیدو په نتیجه کی یو ساختمان د 
1٧۱١١١٢٥٢٥٤١ 7‏ په نوم جوړوی. 


3 5 ٥٥م‏ ۳ :۸۳١‏ مفصلی بارزی لری چی عبارت دی له 5006716 
۸۳١/۴03 ( 5‏ او ۱۴٠٢٠٥٥ ۸۳٢۴013۳ ۳۳٥٣٥‏ 1. 


۳۳٥٩٥٧٥٢ ٥۳٥6 4‏ : د فقری په هره خوا کی د ٥٥01١1‏ او 1317103 له 
اتصالی محل څخه نشت کوی او جنب ته امتداد پیدا کوی. 


٥٩٥٧٧٥٥ ۳٨ 5‏ : په قدام کی د فقری د جسم او په دواړو خواو کی د 
کی ٥٥0‏ او په خلف کی د 131/35 په واسطه احاطه کیږی. 

0۱1٥0 0٥ ۸۳٥695 6‏ 5: یوه هډوکینه بارزه ده چی د ښی او چپ 3 13:٧1‏ له 
اتصالی محل څخه خلفی سفلی خواته امتداد مومی. 


٥۵ج‎ ١ 
ده‎ م٢‎ 


٣٣٣۶۶ 
و وو‎ 


8 
| ٥١ مو‎ 2-٤-7 


ومد 
وو ۸ 


و٤ 01٤‏ ۳ 
»٨ه‏ 
27م مو ٥١‏ 
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آم مو 


۹ 6 ۳۳٥١ 


»۸ د 
زک کت 


۱/٠ 
6: ۱9٤. ه9‎ 


عوو:غ0ه" ۴ ۱ه وممم ه٥٤٧‏ غھ و۱ 


د فقراتو ناحیوی اوصاف ٥٥٣٩٥٧٥٥٥٣٥٧‏ 0۴ ک 6113366511 ٩٥570131‏ 
1۳۵٣١١٥٣ ۴۳٣٣٤: 1‏ 
:٥٧٩٥٥۵٧٥٥ 80۷ 2‏ د مستطیل 03۳ چ ٥٥3‏ په شان شکل لری. 


٥٧٩٥٧۵٧٥٥١ 1 3‏ : د متساوی الساقین مثلث 19۳اچ ۳۲۱ په شان شکل 
لری. 


١٥٥ ۳٥6 4‏ ١٩أم5:‏ منشعب 80 دی. 
د صدری فقراتو ناحیوی اوصاف ۳٢۱0٥٥٠٢) ۷٥٩٧٥٥٥٧٥٥٥‏ 


1: د فقری جسم یی 53060 113۳٢‏ زړه په شان شکل لری. او د فقری د څنګونو 
د خلفی برخی په هره خوا کی یوه جوړه (علوی او سفلی) ٥٠:٥3 ۴٠١٣‏ قرار 
لری. 


۳٣٥٧١٥٣٤ ۴0٥٣٣6٣ 2‏ : یی دایروی 6۱۳٣٤‏ شکل لری. 


۳٣٥١٥٥٢ ۳٥65 3‏ : یی په هره خوا کی د هم شماره ضلعی د توبرکل لپاره 
یوه یوه کوچنی مفصلی سطحه د ۳۳٣5۷٤٤ 60531 ۴٠» ٤‏ په نوم وجود لری. 


٥۳٥ 4‏ 6005٥۱م5:‏ یو اندازه اوږد او محجم دی. 


7 50607 
5 0 2 که ٥۲م‏ 


3٧ 
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ه٢ ال‎ ۵٥۴ 1 
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121۵ ۷ 


16 01 
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5006607 7 
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۷٥٧٧٧٥٧٧٥٥٥ ۵٠٥ 
م5‎ ٥٥ 017 


۱06 61 6 


71 6 م٢‎ 


٢٤‏ ۶ه 


65م 
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٠٠٢ 7‏ 
1٤‏ 4ه کد ه0 


5 ام‎ ٥١٤٥5 5م‎ : ٩ 
١121: 
13٥٥٥۵١ ۷ 


1٥٣5/٥٥ 55 


۱۹6۲٠۱6٥ 3٧٥۴ ۱۵٥ 55 


5 ام‎ ١٤ م٤5‎ 


17,18, 04 677 
005160 ٧۷ 


د فطنی فقراتو ناحیوی اوصاف 01106٨ ۷٥٠٧٧٧٧٥٥‏ | 
د جسامت له لحاظه دا غټ دی. 


:٥٥٧٩٥ ٧٧٥٨٥٥ 80۷ 1‏ د پښتورګي !))0٥۷‏ په شان شکل لری. او ٥:۶٥3 ۴٠١٥٣‏ 


نه لری. 
۴0۳٣٣٥ 2‏ ا٥٥٧۵٧٥٥٩٥:‏ د متساوی الاضلاع مثلث 19۳ اچ ۳۲۱ په شان شکل 
لری. 


3 د هر ۳۳٥٣٥٧٥١٥ ٥۳٥6695‏ د قاعدوی په خلف کی یوه بارزه د ۸٥٠5507۷‏ 
و٠۸۳‏ په نوم لری. 

۱٥٥0 0٥ ٥۳٥65 4‏ 5: د څلور ضلعی ٥٥٥385013۳‏ په شان دی او مستقيمآً 
خلف خواته متوجه دی. 

:۸۳٢) 0۳٩ ٥٥٥ 67 5‏ د ۳۳۲٥٥۷٥٢٥ ٥۳٥6‏ په خلف کی قرار لری. د م5 
۸۳٢13۳ 5‏ انسی برخه یی د یوطولانی میزابی شکل لری د همدی بارزی 
په وحشی برخه کی ددی بارزی د خلفی کنار په امتداد یوه بله بارزه د ۷13٧71۷‏ 
۳۳٥٠‏ په نوم وجود لری. 


د | 6٠۳۷‏ فقراتو خصوصی اوصاف 


د اه 6٠۳۷‏ فقراتو له جملی څخه اوله ۴٤٤٤‏ دویمه ٠5٥٥0‏ شپږمه ٠51/١‏ 
اوومه 5٠۷٤٥)‏ رقبی یا 6٠۳۷‏ فقره نظر نورو فقراتو ته ځنی ځانګړتیاوی 
لری چی موږ یی پورته څلور ٠۳۷) ٥‏ فقرات په جدا توګه مطالعه کوو. 


1: ٥6٣١٥١٥ 5 


دا فقره 860 نه لری او همدرانګه 0۲٥٤55‏ 561005 هم نه لری. ددی فقری 
۳٥٥۵١١ ۲٨‏ د نورو 6٠6۳۷٥‏ فقراتو په تناسب ډیر پراخه دی نوموړی 
فقره یو قدامی او یو خلفی قوس لری او دوه جنبی کتلی لری چی د )50061 
۸۳٢/۴3۳ 66‏ او ۱٩۴٥٠6٣٥ ۸۳١/13۳ 50۳٥٠١٥٥‏ څخه عبارت دی. 


په 5٠٠) ٠٥‏ مفصلی برخه کی د مربوطه 66000116 0670131 سره د مفصل 
کیدو په نتیجه کی د 1671 ۸13001006600131 جوړوی وجود لری. او په 
6۳ مفصلی برخه کی د وا۸ فقری د 500٠٥‏ مفصلی سطحی سره د 
مفصل کیدو په نتیجه کی 16٤‏ ۸190/1030 جوړوی وجود لری. همدرانګه دوه 
٥6‏ لری چی د ۸٨٤٧٥٢٢١٩٤ ۲٥06٥٥٥‏ از ه6٥۲0116 ٥٥:1٥) ٥‏ څخه 


عبارت دی. 
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۸135 ))٩1(: 1۲٥٢0٢١ ۷ 


2: ٥٧١٥/٥۵ 5 


:٥٥١٩٥٧٥ ١٥٥٨٥٥ 80۷ 1‏ د فقری د جسم علوی وجهی نه د و« 9٥9‏ په نوم بارزه 
نشست کوی. 

:١٥٩/٧٧٥٥٥ ۸۳ 2‏ د ۷٥٧٧٧٧٧٨٥٥ ٠٥٩٥‏ د ٥٥0١١6٥‏ برخه یی ژوره د 

5006۱6٥ درلودونکی ده پداسی حال کی چی‎ 1٥۳۱٥٥ ٥٩/٧٥٧٥ ٨٩٩١۴ ٨ 
نه لری.‎ ٥٧٩٧۵٧٥٥٨١١ ٨ 


شپږمه |ه 6٠٧۷)‏ فقره : ددی فقری عرضانی بارزی "۳٣۵٣٣١٥٣٤ ٥6655‏ 
قدامی توبرکل د نورو ٠/۷٥‏ فقراتو د عرضانی بارزو قدامی توبرکلو په تناسب 
غټ او ضخیم دی. 


اوومه 6٥٠۳۷‏ فقره: ددی فقری ٥665‏ 5010005 منشعب یا 8:80 نه دی. 


۸ ١٣٢٤٠٣٣٠٥٥٢ ه٥.‎ 
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(١٢٥7 ۷‏ ند ٥ده‏ ه٥‏ عکهومن ))٥۸۵2(:‏ وټحیھ 


10٨" 757‏ ش46۸۴ 1 
ې٨‏ ين کي 


د صدری فقراتو خصوصی اوصاف ۳٣٢٥٢٢) ۷٥٩٧/٥٧٥٥‏ 
په دی فقراتو کی اوله. نهمه. لسمه. یوولسمه او دولسمه فقری شاملی دی. 
اوله ۳٣٥٥٥٥٠‏ فقره: د اولۍ صدری فقری جسم د ٠۲۷٥‏ فقراتو د جسمونو 


په شان شکل لری. ددی فقری ۴٥١٣‏ 60:13 500 مکمل او غټ دی. او 1١۴‏ 
7٢‏ 0513 یی ٥٠٥٥٥٤٢‏ 0611 دی. 


نهمه ۳٠٠٥٥٥)‏ فقره : دغه فقره ٠١۴ ٥٥:٥٥ ۴٠٠٥‏ نه لری. او جسم یی 
یواځی 0:٥31 06٧٨١ 1366٥‏ 500 د ی. 


لسمه ۳٣0٥٥)‏ فقره: ددغی فقری جسم مکمل ٥ ٠٤‏ لری او ۳٣۵٣٣٧٥٢‏ 
۳٢٤‏ 0 هم لری. 


یوولسمه ۳٣0٥٥)‏ فقره: ددغی فقری جسم هم مکمل ٥٣٠٤‏ لری خو دا فقره 
٣۳٣٧۷٥١٢ 0٥٥٥١ ٢‏ نه لری. 


دولسمه ۳٥٥0٥٣)‏ فقره: ددغی فقری جسم مکمل 0:٥3٥ ۴٣٣‏ لری» 
۳۳٥٣٥۷٥٥٢٥ ٥٥٥ ۳٢‏ نه لری او د 10٧0٠۳‏ د ناحیی د فقرو په شان ده. 

د فطنی فقراتو ناحیوی اوصاف )50666 ٥٥٧٧٩٧٥٥٧٥٧‏ 01۱106۳ | 

ټلو 

په قطنی ناحيه کی ځینی داسی فقرات وجود لری چی د قطنی ناحیی د نورو فقراتو 
سره د ساختمان له نظره لږ څه فرق لری چی پدی فقراتو کی اوله او پنځمه 
٢٠‏ فقرات شامل دی. چی اوله قطنی فقره کی ۳۳٣٧٤١٥١٤٥ ٥٣6٥٥۶‏ د 
نورو قطنی فقراتو د بارزو په شان نشوء نما ندی کړی او پنځمه قطنی فقره کی د 
فقری د جسم ارتفاع په قدام کی د خلف په نسبت زیاته ده. 
د عاجزی (ا٥٥56)‏ ناحی فقرات 


په عجزی ناحیه کی یو هډوکی چی له پنځه فقراتو څخه تشکیل شوی وجود لری 
دغه هډوکی د سکروم په نوم یادیږی. 


7 »2 د۱ 


٥600: ٥٥٥٥٥٥٣ ٨١١١ 0 86 5‏ ا| 


1٥٠٥: ۴۱١٤ ٥٥٨٥١6١ 80::6- 1۳۲۱٠٧9160٨ ٥١١ 1 


056-0 ۸-٧ 
کی 506د‎ 
0۸۸٨٣٠ 07۶٢٧ 110 1 
0)) ۰٠ 0۱۱6٥, ٥٥٣٨٧٥٤ 0١۱ ٧ 
277 ١٧٧١0٧6١ 5066۳6 ٤ 
4-1۳٢6٧٤٤٣٥١ 5 |٧٧١١١ ٥٧٥٧٥0016 ٤ 


8- ۳66٧٣6١٨-0١٤ 50۳0 ۴6٥٥6٧۷٥ ۱160٤٧6۳6١٣ 566۳٥6٣٤٤ 


ال٥٨٧٥٥٥‎ ٥١٥١٥١ 71 


677 ( د۲6 ٨٠٨٧) ٧١١ 0۳٢۱۴۱۱60۳ )5 0٥‏ د اه ۳۱١١۱6۳ )۸٠۳/ ٨٣۱۵٥٥ ٥٨/٥٠٧‏ 
د 5۳0 هډوکی 
نوموړی هډوکی د پنځه دانو فقراتو د یوځای کیدو په نتیجه کی منځ ته راغلی دی د 
حوصیلی په خلفی جدار کی موقیعت لری. شکل یی د اوږدو هموارو او د 
7 شکل درلودونکی دی نوموړی هډوکی یوه قاعده یا :832 لری چی 
پورته قرار لری او ۸٠»‏ یا زروه لری چی لاندی دری سطحی یا )50۳۴3 لری. 
6 ۸6۳۱ یی ښویه او ,60068۷ ده څلور و16٥ ۳۳٣٣٧٥١٣‏ لری او 
اته دانی ۴٥٥٣٧٧٧6٥٣‏ لری چی د ۸۱1536۳٥ ۴٥٧٧٥٥٣‏ ورته وایی. ١051٥٣)‏ 
6 یی ځیګ غیری منظم او 6٠۷»‏ دی او ٤و«‏ لری چی یو یی 
۷٥١٧٠٨٨٩ 5۴٥٥٥ ٢‏ دی په منځ کی قرار لری او دوه دانی چپ او ښی 5٥٥٥٥‏ 
1٥٥٥٥٨٥ 6٤‏ لری . او د ۷٧١0٨‏ او 13٤6۳٨٠ 56٥٥٥ ٥٤‏ په منځ کی یو بل 
موجود دی چی د 1٥٧٣٥01916 596٥٥ ١٥٤٥‏ په نوم یادیږی. 


او دوه دانی 13٧631 50۳۴٥)‏ لری. دغه سطحه یی په دوه برخو ویشل شوی 
ده چی یو یی 000٥٥ 0۳٨٢‏ دی چی دوه برخی لری یوه یی )د١۸۳‏ ده چی د 
۸۳٠۴٣۳٩ 50۳٥٥66 ۸‏ په نوم یادیږی او بل یی ٧١٧ ۸۳٢۴3۳٨‏ ده 
چی د 56٥٥٥ ٥0٥٥057١۷‏ په نوم یادیږی. او بله برخه په 3/٥ ٨ا 50۳۲٥١ ٤‏ | 
کی 16٥٥٥٥ ٥٣۳٤‏ دی چی 8606۳ ورته وایی. 


تد : 
»وه 835٨ 0۴٠‏ نت 
کیه ٥‏ ل1 2 
اس 


ه٧‎ 0۱۱3۳ م۲٢ ووی‎ 
۸٥3۵ )٧۱81( 


0۸۸۸۷٧ 


اه اه دد 
۵٧٥6  7‏ م 0٥‏ 
1٨٥6۵ ۳317 (‏ 


1 د ٢ ٢٢‏ شو 
۵١١ ۵8 5۴٠٥ 5‏ 
٥6‏ 


٠8 که‎ ۸٩٧٥0٠3٨ 538/16۵ 60 


۸ 6 ( 0٥ یی‎ 


که ٢۲م 1٥15/5٤6‏ 
مهف له 

کا6) ۴3 کی 
7 060١5د‏ 
هص- و و 7 ۸٧116۳٠0٣٢‏ 


٠ سا‎ و٢‎ 


۸0۳۲۱3۳ 66 
ه5‎ 0٧ 
| 3۱6۲٥٥ 5٥۴٠٥٥ اه‎ 


و | لن 1 
اد | لن 


۱٩٢/٤٥٢ ۵07316 5٥٠٥٥ کل‎ 


53۴6٥ اخ‎ 


ان سا 
: دوه اد و و 
رر نا 46 اه اپ : نا 
اه ه5 
ا-٢ ٢‏ رینا 


٢ وی‎ 
)٠۳٧( 
5۵۴٢ه‎ ٤65 

۸٨/٥۲0۳ )06 ٠ ٠ 


)0 لی‎ 8٥۵٥۵ ۷ه‎ 
52۵١ 60 


)٠۳۳( 
٢ -م‎ 1۳۲۵٢5١٥٤۶٥ م۲٢»‎ ۵٤٤ 


یی اه 66 11۳٧15٣٥6‏ 


11۳٥ 081 52 2 


صن غوخلصصصی غو کمصوق و تا 


٧ده2شاه‏ هه ۹۸١۶١د 1٨۸۸2۹2۹۵!‏ 
٩۹١/ډ٢/۹٢١٢٢لل٢٢)أ(أ()أپ  ۰۷۷٢١٢‏ لل -ھ--ھ«ھ 01777 


د 6٥) ٥١5‏ هډوکی 


یو مثلثی ډوله هډوکی دی چی د څلورو څخه تر شپږو پوری فقرات لری او د 
سکروم هډوکی لاندی موقیعت لری نوموړی هډوکی دوه سطحی یا وجهی لری چی 
قدامی او خلفی یا ۸۳ او ٥٠٤‏ دی. او همدارنګه دوه کنارونه لری چی ښی او چپ 
دی یوه قاعده یا 855 لری چی پورته قرار لری او یوه زروه یا ١()‏ ۸0 چی ښکته 
قرار لری. د قاعدی په دواړه خواو کی یوه یوه بارزه د وو ٥»‏ 63 ع06٠6‏ په 
نوم چی د سکروم هډوکی له مربوطه ٧٥۳٥٤‏ )589 سره مفصل کیږی. 


٥٨٣٩٥٥٥٢١ 5 


4- 5) د‎ 4- ٤5 
۸١۱۱ ١٥٥٢ ۷ ها‎ 
١٧١٥١٧١١١ ٥١ا‎ 7 اتو‎ 
٧٧٧۱٣١١١ ٥٣٧١١٨١٥ 05 ۱١١١١١١0١ ۴۳6٨٥ )٤١١١٧١١١٧١١٥٨١١ ۴۲٥60٧٧ 6٣( 
50۱۱0 ٤ 50/005 5 1۳٢65 ٥٤9 5 


6 ٢-١٧) 


1100 ۸1٧/٥٣٤ )|٥٥٥00٨٥هد(‎ 1100 ٥951٥٨٥ )(0105٥( 
00۱06077۱01: 5601/051 10٤6۳6٨٨٧٤ ٤5 
د ستون فقرات بیرونی منظره:‎ 
د ستون فقرات بیرونی منظره پدی ډول ده چی په عمومی ډول څلور سطحی لری او‎ 


څلور انحناګانی لری. د انحناوو له جملی د رقبی ناحیی د انحنا محدبیت په قدام کی د 
صدری ناحیی د انحنا محدبیت یی په خلف کی د قطنی ناحیی د انحنا له جملی قدامی 


وجه یی د فقراتو د جسمونو له یوځای کیدو نه چی منځ کی یی بین الفقری ډسکونه 
موقیعت لری تشکیل شوی دی. خلفی وجه یی د متوسط خط په سر یو تیغه ماننده 


ساختمان د ۷٥٧٧٧٥٧٧٥٥ ٥٥٤٥‏ پنوم چی د فقراتو د ٥‏ ٥٥م‏ 05 50:00 له یوځای 
کیدو څخه منځ ته راځی او ددی تیغی دواړه خواوته یوه طولانی میزابه د 

۳٥٥٥ 6‏ پنوم قرار لری. د ستون فقرات په وحشی وجهو کی دا لاندی 
ساختمانونه شامل دی. ا٤ ۳۵٣٥١٥٢ 0۳66655, ٥٥0616, ٧٩١١٥١٧٧١٥٣٢٥٥٥‏ 

( وراو تیا 


۷٧٧٧۵٧٧۳۵١ ۹ 


| 3/٠۲۵ )5۱0٥( 013۵ ۷ 


4٧/63 ۴6 


4/3 906 09۳/۱63 ) 0٥٥٥15 ( 


0/3606 6 


110۵66 د٥‎ 


٣٥٢۵٥٢ ) ٨/٣٧٠۶) ( 


م1۱6 0003 


اس 


د سټرنوم هډوکی 5۱6٣/0٨٨‏ 


د شکل له مخی د هموارو اوږدو هډوکو څخه شمیرل کیږی د توری سره مشابه 
جوړښت لری. د متوسط خط دپاسه د صدر په قدام کی موقیعت لری دا هډوکی د دری 
برخو لرونکی دی چی پورتنی برخه یی ا٤١5 ۷010۳0١‏ ده ٠‏ منځنی برخه 
یی 860۷ او ښکتنی برخه یی د ١100 0٥٥٥٥٥٥‏ )ن))( څخه عبارت دی. 


03 06 | 0/003۳ ) ٥00975 ( 


لفن 


8360۳3 ) ٨٢١٧٠٥5 ( 


00/023 6 


٢‏ نن 


1 ۳1 3/۱0 : دا برخه ډیره ضخیمه او ډیره وی ترینه برخه د 
سټرنوم د هډوکی ده. د سټرنوم هډوکی دا برخه څلور ضلعی ته ورته شکل لری چی 
دوه سطحی یا 5۳۴٥6٤‏ لری قدامی او خلفی او څلور کنارونه یا 86001 لری 


چی علوی. سفلی او دوه جنبی دی. د علوی کنار په متوسطه برخه کی یو 
ژوروالی د 500۳٣5٥٥31 0٠٨٧٩‏ یا ٥٥٥٢‏ 013۳ چ1 په نوم او ددی ژوروالی 
دواړه خواته د ١13۷1١15۳ ٥0٥١٤‏ په نوم ساختمانونه لیدل کیږی. سفلی کنار 
یی د هډوکی له جسم سره یو زاویه د 6 اچ5 3 5١٤١‏ په نوم جوړوی اود وحشی 
کنارو په پورتنیو برخو کی یی د 10١/٥‏ 60:31 په نوم ساختمانونه د مربوطه 
اولی پښتی له سر سره د مفصل کیدو لپاره او د ښکتنی قسمتو په دواړو خواو کی 
۸۳٢/013 ( 5‏ لری چی هر یو یی له مربوطه د دوهمی پښتی له سر 
سره مفصل کیږی. 


2 860۷: د سټرنوم هډوکی جسم دوه وجهی قدامی او خلفی» دوه نهایتونه علوی 
او سفلی او دوه کنارونه ښی او چپ لری د هډوکی کنارونه په پورتنیو برخو کی د 
دوهمو ضلعو سره د مفصل کیدو لپاره ٥1٥5‏ »)0:6 او په سفلی برخو کی د 
اوومو ضلعو سره د مفصل کیدو په خاطر 09٠7168165‏ لری پداسی حال کی چی د 
کنارو نوموړی برخی یی د دريمو. څلورمو. پنځمو او شپږمو ضلعو سره د مفصل 
کیدو په خاطر 6٠:31 ٥6/٥‏ لری علوی نهایت یی د 51 ۷137012۳111 
سره او سفلی نهایت یی د 6٥‏ ٥٥م‏ 09100))( سره اتصال لری. 


»ه عواتوف 
ح«اک غه ٤٢۸‏ اهوصعهی‌اده ءوحصیت )5 
هک ووا د فو کا 


اه ده وم٣٤‏ 
٢غه‏ 


وه اق ورال هوه ټ واو ٧‏ 
ان ه صوای ه5 »ه؟ ال ٥ه ٧١4۵‏ 


و0 
8 کې ٤٤ ه٢ (٥٤‏ ٥ه‏ حه" 
33٠‏ 


لن کا 


ووده ٣‏ ۵ 7هن جاصو 26 


6 2 کدا۱؟ا 


پېښسدی 
هموار اوږده هډوکی دی چی د سینی د صندوقچی په جوړیدو کی له صدری فقراتو 
او سټرنوم هډوکی سره رول لری په عمومی ډول پښتی د دوه برخو لرونکی دی چی 
یوه یی هډوکینه او بله یی عضروفی برخه ده د پښتیو تعداد په هره خوا کی دولس 
عدده دی په عمومی ډول پښتی په دری ګروپونو ویشل شوی دی چی په لاندی ډول 
دی. 


1 حقیقی پښتی (05 ۱ 6 )1۳١٢٥‏ 


دغه پښتي هره خوا کی د یو څخه تر اووه پښتیو پوری حسابیږی دا پښتی د سټرنوم 
له هډوکی سره خپلی عضروفی برخی په واسطه مفصل کیږی. دی پښتیو ته 
5 ا٥٥٥٥ ٥٧٩٧٥٧٧٥٧٥٥‏ هم وایی. 


)۴٣٥٥ ٤ ۹١6 5( کاذبی پښتی‎ :2 


په دی ګروپ پښتیو کی اتمه. نهمه او لسمه پښتی شاملی دی دا پښتی د خپلو 
عضروفی برخو په واسطه راسآ د سټرنوم هډوکی سره نه مفصل کیږی. دی پښتیو 
ته ۶ أ ۷٥٧٩٧٥٧٧٥٥6٩600)‏ هم وایی. 


)١۱٥6٥7٥ ٤ ٩1 0:( شناوری پښتي‎ 3 


په دی ګروپ پښتیو کی یولسمه او دولسمه پښتی شاملی دی ددی پښتیو قدامی 
نهایتونه ازاد دی او د سټرنوم له هډوكکی سره نه مفصل کیږی. دی پښتیو ته 

5 ا٩٨٥٨٧ ٥٩٧٥٧‏ هم وایی. 

د دریمی څخه تر نهمی پتښي پوری :8 7۷٠٥٨‏ دی. او اولنی دوه او اخیرنی 
دری دانی پښتی ۸٧٧0٧31 ٩105‏ دی. 

په و داز ۸۵٧۷٧٨‏ کی اولنی همواره ده او دوه سطحی لری چی 5071966 500 او 
د 5۳۴٠١٤‏ ۴ څخه عبارت ده او دوه کنارونه یا 860 لری چی 0016۳ او 
٢٣‏ دی. او دوهمه پښتی دوه چنده اوږدوالی لری په نسبت د ولی. 


لسمه پښتی د سر په برخه کی یو ٠١١٣‏ 6 1چ :51 لری. په یوولسمه پښتی کی 


۸٨٣٥٥٨ 0٥ ۱۷٧۱١٧٥ 0 


010. 


سا 


7 همه 


۱٧٣٧١١٣٣۵١ 6 


ادا هوه 
هو 


3214 6 


٢٥٢٥٥۵ 6 


5006609 67۴ 


سپ 


10۳ ٥٧٧۵٧٥٥ ٥٥٧ 


6٥٥ 6‏ شته خو ښکاره نه دی. او په دولسمه پښتی کی ٥:131 8۲٠٥۷٥٢‏ 
ه5 1 


601 2: 
0566107 ٧ 


۸٨٧٢۱ ۱۵ ٨٤ 
06۴١ 6 
م۲٥ آه که‎ : 

۸۳١ ان‎ ۵۳ 16 


تیا 


۴۴٣٥١٥٩٥ ۴ 65‏ ا٨‏ ٥٥6٥6د‏ پښتیو عمومی اوصاف 
هره پښتی یو جسم او دوه نهایته لری: 

1 خلفی نهایت: د پښتیو په خلفی نهایت کی لاندی ساختمانونه شامل دی. 

2 36 1: د هری پښتی د خلفی نهایت د سر برخه د يوی مفصلی سطحی لرونکی 
ده چی د یوی تیغی په واسطه په دوو برخو ویشل کیږی دغه دواړه وړی مفصلی 


سطحی په ترتیب سره د ستون فقرات د صدری فقراتو له جملی د پورتنی او ښکتنی 
صدری فقراتو له 05٥31 ۴3٤٤‏ 500/16 سره او د کرست برخه یی د مربوطه 
1٩٥٥١٣١٥٢٥٥٥٥٨ 716‏ سره اتصال لری. 


م: د غاړی برخه 

: ه6٨٥0 :٥٥٥٥٥‏ د هری پښتی ٥٥٥٥0د‏ 60:31 د یوی مفصلی سطحی 
لرونکی دی چی د مربوطه ٥٥٥6»٢٥٥م ٣۳٥۷٥١٢‏ له ۴٠٥٥٥٥‏ 605131 سره مفصل 
کیږی. 

2 د پښتیو جسم: 

جسم یی دوه سطحی یا 50۳۴٥»‏ لری چی د داخلی او خارجی په نوم یادیږی. او 
دوه کنارونه یا 8670 لری چی علوی او سفلی دی. د جسم د داخلی سطحی په 
ښکتنی قسمت کی یوه میزابه لری چی په نوموړی میزابه کی له پورته نه ښکته 
خواته په ترتیب سره اول بین الضلعی ورید بیا بین الضلعی شریان او په اخر کی بین 
الضلعی عصب سیر لری. 

3 د پښتیو قدامی نهایت: 

د پښتي قدامی نهایت د عضروفی برخی په واسطه د سټرنوم له هډوکی سره اتصال 
لری. 


ينيسيسمسمميسسيسييي یی ۹۰۹٤۹٤۹پتےسځځځځځسييي‏ يچ 6٩م‏ يک۹۹۹۹۹س۹۰۹۰۹سست سح ۰٤۳سس‏ سك 


1110٥() )1103٥61 6) 3۷٧٤٧٤ ( 


د بدن هغه برخه ده چی د بطن او غاړی ترمنځ واقع ده. 
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د سینی د صندوقچی عمومی اوصاف 
نوموړی صندوقچه دری سطحی لری چی قدامی وجه. خلفی وجه او دوه جنبی 


وجهی دی او دوه فوهی لری یوه دخولی فوهه ٥٥٥ 1٥٧) ١٤‏ او بله یی 
خروجی فوهه 001161 ۱٥0٥٥٥٥‏ ده. 


د سینی د صندوقچی دخولی فوهه چی مستعرض قطر یی 10۰ او قدامی 
خلفی قطر یی په متوسطه برخه کی 6 دی حدود یی په لاندی ډول دی. په 
قدام کی د ٧٨٧۱٨٨۱ 5١‏ علوی کنار؛ په خلف کی د اولی صدری فقری 
د جسم پورتنی مخ او په دواړه ځواکی د اولنیو ضلعو په واسطه احاطه کیږی. د 
سینی د صندوقچی خروجی فوهه د حجاب حاجز په واسطه پوښل شوی 
مستعرض قطر یی په وسط کی 12۳ دی ددی فوهی حدود په لاندی ډول دی. 
په قدام کی د ٥٤٥٥٥م‏ 0160 ))( ؛ په خلف کی د دولسمی صدری فقری د جسم 
سفلی وجه او دواړه خواو کی د شپږو اخری پښتیو په واسطه. 


د سینی د صندوقچی قدامی وجهی وسطی قسمت یی د سټرنوم هډوکی په واسطه 
او دواړه خواوی یی د اضلاعو د عضروفی برخو په واسطه جوړیږی چی دا 
وجه په هره خوا کی د پښتیو تر 6ا38 ۸٧. 5٥31‏ پوری امتداد لری. 


د سینی د صندوقچی خلفی وجه په متوسطه برخه کی د 12 عدده صدری فقراتو 
او په دواړه خواو کی د اضلاعو خلفی نهایتونه قرار لری چی دا وجه په هره 
خوا کی د پښتیو تر 3816 605131 .9 پوری امتداد لری. 

د سینی د صندوقچی وحشی وجه په هره خوا کی د پښتیو د ۸٧۴. ٥٥٥‏ 

6 او 85۱6 ٥٥٥٥. 6٠5٥3‏ ترمنځ ساحه په بر کی نیسی. 
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حوصیله په قدام او وحشی برخو کی د کوکسی هډوکو او خلف کی د سکروم او 
کوکسیجیوس هډوکو په واسطه جوړ شوی دی. حوصیله یوه خارجی سطحه او یوه 
داخلی سطحه او یوه علوی فوهه او یوه سفلی فوهه لری. 

د حوصیلی بهرنی سطحه 

د قدامه څخه که د حوصیلی خارجی سطحه ولیدل شی د متوسط خط په سر 

کاداىام 5۷٧٧١۷۲‏ دواړو خواوو کی د 0 د هډوکی جسم او دواړه شاخونه 
علوی او سفلی او د 00١0۳٣10۳ ۴٥٣٧٢٤٥٣‏ قدامی برخی د لیدلو وړ ده. 

که د جنب نه ولیدل شی نو له پورته نه لاندی خواته پکی لاندی ساختمانونه لیدل 
کیږی. 

6/0٧٥0 5۱۲/٥66 (0۳ ۱/۱۱٨۱ 1 

۸661000017 :2 

|۶56 ۱۱١ 106٥0371 3 

٥٥1٥ ٢٧٤٧ 0 001۱۳010٥ 660۳60٧٤ 4 


١)) )))٢٢ اغط‎ 


او که له خلف څخه ولیدل شی نو د سکروم او کوکسیجیوس هډوکو بهرنی برخی په 
کی لیدل کیږی. 

د حوصیلی داخځلی سطحه: 

د حوصیلی داخلی سطحه د یو دایروی خط له مخی په دوه برخو ویشل کیږی هغه 
برخه چی له دی خط څخه پورته قرار ولری د 0٥٧/۷٥‏ 66316 یا ٥3١56 0٥٧۷٥‏ 
په نوم او هغه برخه چی ددی خط څخه لاندی قرار ولری د 1١55٥٤ ١٧٧‏ یا 
۳۳١٥6 ٤5‏ په نوم یادیږی. 


اس 2کم اګ یح حغ٨ستحعضڅساڅا٨2ک)پأ۹)یڅ)ستیېي‏ يتحڅ0ې۹ے۹۹سچچوی چیو ي۹س ےے۰۹۰سسيييت۹۹اههبهټيځځځځتنیییتك 


دغه خط په قدام کی د کادابام 5۷٧0٧۷‏ د علوی څنډی په دواړو خواو کی د 
٤‏ ۴ )8۱ او ۸۳3٥ ٥1٥‏ په واسطه او په خلف کی د ا٥ 5٥‏ 
٧‏ او 13١٥۳٨ ٥٥35٥٥‏ د قدامی څنډو په واسطه جوړیږی. 


د حوصیلی دخولی سطحه 
نوموړی فوهه یا سطحه په قدام کی د 1١ 5۷٠٠۷‏ د علوی کنار په دواړو 
خواو کی د کوکسی د هډوکو د قدامی کنارو په علوی کی د ښی او چپ ٠٤‏ 11136 
او په خلف کی د سکروم هډوکی د ښی او چپ 1/31٠٩ ٧٣5‏ د خلفی کنارو په 


واسطه احاطه کیږی. 
٨‏ 
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د نارینه او ښځینه د حوصیلو ترمنځ توپیرونه 
8 د ښځو د حوصیلی جدارونه نظر نارینه وو ته نازک وی. 


8 د سکروم او کوکسیجیوس هډوکو قدامی مقعریت په ښځو کی نظر نرانو ته 


زیات وی. 
8 کوچنی حوصیله په ښځو کی د نرانو په نسبت پراخه وی. 
0010٥3٥60٥ 6۴٥۳٥٥٧٥٧٥٥٥٥ 8‏ په ښځو کی مثلثی او په نرانو کی بيیضوی وی. 
8 په ښځو کی د حوصیلی علوی فوهه د نرانو په نسبت پراخه وی. 
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٨٩٨١ ۸-٤٠٣ 
د سر اسکلیټ‎ 
د سر هډوکی جمله 22 دانی دی خو ځینی یی 28 ښایی هغوی ورسره د غوږونو‎ 
هډوکی هم شماری.‎ 


نو داد 22 هډوکی په دوه برخو ویشل کیږی چی اته دانی یی د کوپړی هډوکی او 
څوارلس دانی یی د مخ هډوکی دی. د کوپړی هډوکی په خپل منځ کی په دوه 
ګروپونو ویشل شوی دی چی طاق او جفت ورته وایی. طاق هډوکی پکی ,ا ٣۲٥٣‏ 
0660/٥13, 606‏ او 50:60 دی. او جفت چی جوړه وى ٥3۳٥٥‏ او 
۲00/1 دی چی ددی دواړو شمره دوه دوه عدده ده. 

د ۴۳٣٣٣٣٣١‏ هډوکی 

د ۴۳6٣‏ هډوکي د کوپړی په قدامی قسمت کی اناتومیک موقیعت غوره کړی دی. 
دغه هډوکی د هموارو )0::311 ٢:6‏ هډوکو له جملی څخه دی. د ساختمان له نظره 
نوموړی هډوکی دوه برخی چی عمودی او افقی دی لری. دوه وجهی یا سطحی لری 
خارجی او داخلی او همدرانګه دری کنارونه لری چی علوی. سفلی او خلفی دی. 

د هډوکی سطحی: 

د هډوکی د عمودی قطعی په خارجی سطحه کی د متوسط خط دپاسه يوساختمان د 
23 په نوم وجود لری. ددی بارزی دواړو خواو ته د ٠١٤۷‏ )61 5006۳ 
که په نوم ساختمانونه لیدل کیږی چی د وریځو لاندی قرار لری. د هډوکی 
عمودی قطعی داخلی سطحه چی مقعر شکل لری ددی قطعی په سفلی قسمت کی یو 
سوری د ۴٥۳٧٤٤ ١١٨٥٤‏ په نوم او ددی څخه لږ پورته یو تیغه ماننده ساختمان 
د ۴۳٥٣٥3 ٠٥٥‏ په نوم یادیږی. 

د هډوکی افقی سطحی د متوسطه خط په سر د ٠‏ 1:01031 په نوم 
ساختمان لری. د ١٧٧۱٥٥031 ٥٥٥٥‏ په قدام کی د افقی قطعی په خارجی برخه کی 


١0353 7,‏ په نوم ساختمان لیدل کیږی چی د پوزی د چت په جوړولو کی برخه 
اخلی. د ٢٧٧٧۱٥001 ٥٠٧٥‏ په جوانبو کی د اففی قطعی د خارجی وجهی برخی د 
0/٥3 5‏ په نوم یادیږی چی د مربوطه ۷٧٧٧‏ 0۳0113 د چت په جوړولو 


و101 
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د ۴۳٣٣1‏ هډوکی کنارونه 

علوی کنار: دا کنار دواړو 3۳1٠٤٥‏ هډوکو سره مفصل کیږی. 

سفلی کنار: دا کنار یی په سفلی کی د 5٥٥٤٥٤‏ هډوکی له ۷۷۱ 66316٥‏ 
سره مفصل کیږی دغه کنار یی د افقی او عمودی قطعو اتصالی محل څخه عبارت 
دی. 

خلفی کنار: دغه کنار یی په متوسطه برخه کی د ٧٥٤٥‏ 1101031 په نوم 
ساختمان درلودونکی دی. چی په هغی کی د ٤1/۱0٧0‏ هډوکی ۳0/11۳٧‏ 
6 موقیعت لری ددی ١0٨١)‏ په دواړو خواو کی د هډوکی نوموړی کنار د 
6 هډوکی د مربوطه چ )٠٥ ٠٥ ۷/٨‏ له قدامی کنار سره مفصل کیږی 
نو ځکه ورته د 8600٥‏ 500666010 هم وایی. 


۴۲3١ ا‎ 606 


60 8 ٣30٥ 


60 ٠٤٢3 11 


0113610 ( 3 
۸0٥110 0۲3/13 383 


0016 8 


۲٢‏ ا(0/3//۵ 
06 (///۳/۵ 
الین0 ۶ -٧-سه‏ 


80160010 | 1 90 
3۲۵3/۵٢ 0 


|۱/00/1/563| 3 
015٥٥3 3 
۳0/3/16 71 


1۹ ٢ س‎ 216 


(۱0016 3 
3 


6١ 115‏ 110013 
1 1011317 0311 0۵11005) 
١۱/ 00010553 0313‏ نغ 
٣-1‏ / 
1601-- اا د د نس 


030 0۲۵/13 
س 0 606 13113 


0660113 606 


٧ 


په" 


)3( 5006110٥ ٧٠٧٧٧ 0 ٥16 5٨١۱, ۷31۱3 0 


۱٤۱۱۱٨0۱) 6 


۱٤1۱٧٧۱0 - 6 0۱10 2 6 


0۱0٨٢٥٠١ ۱٥٥٣٠٢2٥0٨٥٨٥٥ م٥٥‎ 0۴ ۴۳٥٨٥٣٥٥ ٥٥٨٥٥ ٥۹٥ 5‏ :)ها 
۰ 50160108 01 


۱٧٥٥ ٧٣٣١5۵ (١ 6 
١3۲٣٣٣ ٥ 6٣٧٥۱٥٥١ 6 


۳٥۲۱۲) 01316 ٥۳٧٥٠٧۴٢٢ 1٥0 ۱٥۷٩/٨٣٣٣) ٠٣٥١٥١١ ٧٤٧٥٢٥٢ ( 


۲۱٣۳۱6٣٨٥ 6 
٤١ 08۱٥0 0۲۱٥٧٥٨6٤ ١ 510106 د0‎ ۱۷١9 ٧۷۱6٧٨٧۱ ٥٥0٥٥٥ 50 01/٤6٥١ 7 


۱6٥. ٧۷٠٥9١ ٥٩١ 5۱۱۲/0667 ۱ 0٨٥ ۱۱۱. 06٥٥ 5۲/6066 0/1060 0٥ 
۳٠9١٨٠٤ 0٨۱0 ٧6٤ ١٩٥٤٧ (۷ »۳٠۶٩٤ 0601. ۱۱ ٠٥٢٠١١ 5016066 ل0۱60‎ ۱۱ ٥٧۱60۱0 
۱۱0560 


٧٥١٧١ ١/ا‎ ٥ 
١/٥١٧١ 060٨٤ 1٩٤ه‎ ١ (6۳٧٧01۱6٨ 0 ۱0560 


۱۱0 ١١ ٨ 


۸:0 6١٨٨10۱001 |۱0(/ ۳۲۲۱٢٨ واأ‎ 01 ۱٧٣١9١١١١١٣٤ م0۱/٥01 ا0601‎ 99( ۱٥55 6 
١١۱06٥١ ۱٧٤٧١١١١ ٣٥٧٣١٥١ 0 ۳۱٠۳۲6٣٨ ٥1016 ٥٥6٧١٥6٨ 0٣٥/٥0 0۱۱6 11 
٣ 


۴66٨ ١۱١5 )زا‎ 5١۱۲60665: 5۱00, ۱۹۱, ۸١۱۱ ٥٥٥, ٧٥١٥6١ 0١۱60 ۱0١٥٥١ ۹٠ 


۱۵ ۱١۷١٥0١ ۶٥٨/٥ ه)اده) ه‎ 6٠٨٩ ١ ۱۹6٨60۱9١ 00 ۱٤١ ٥٥560٥ ۱١٧١١ 1٥٨٩٥٨٣٤ ٣ 
5١٧٥١ ٥٥٤٨١ ۳٥/٥6۱٨ 1٧١٣٧٥٤ 05 ت)0٥6010‎ )٧٧٥٥6/106٥( 
۱۵ ۱٥٧٥٥٥١ ۶0٨/6٥٥ ١٠١ أ١‎ ۱۱6٢٨٨۱9 ۱١١ 0 ٧٧٧٥٤٥ ۷۷٧٧٧ 0 0۳٨٥/٥6٥٥ ٧۰ 


ادد .ههه شا #۸211" ل۹۷ا1۹۷ 
يسک کل 


د ١٧١٧۱0‏ هډوکی 


غیری منظم ترازو ته ورته نیوماتیک هډوکی دی. چی د کوپړی د قاعدی په 
قدامی قسمت کی د 506701080 هډوکی په قدام او د ۴۳٣٧‏ هډوکی د افقی 
قطعی لاندی موقیعت لری. 

د ساختمان له نظره نوموړی هډوکی څلور برخی لری. چی د ۲101۳۳ 
٥۳/٥ 6‏ ,٥٥٥ام‏ او دوه جنبی کتلو څخه چی د 135۷٧٧٧١‏ په نوم 
یادیږی عبارت دی. 


د هډوکی 01916 )۳۱ ۳۱ 


د هډوکی 01218 ۳1٥۳۳‏ څلور ضلعی ته ورته شکل لری او په زیاته اندازه 
سوری لری چی د 01۴36٥6۷ ٥٥٥٣٩١١‏ الیاف د همدی سوریو له لاری ۳0131 
٧‏ مه ته داخلیږی. د هډوکی دا برخه دوه سطحی علوی او سفلی لری. د 
۳۱6٥۳٥٨٥ 6‏ علوی سطحه د يوساختمان په واسطه چی 5311 ١١٤٥٥‏ 
نومیږی په دوه برخو ښی او چپ ویشل کیږی. 311عچ 6153 په حقیقت کی د 

٥٧٧٩٧٥٧٥١ 6‏ د علوی نهایت په امتداد د 0121 ۳۱۳٥٥۳٥‏ له علوی 


سطحی پورته وتلی برخه ده. ددی فطعی سفلی سطحه د ښی او چپ 1531 
٧‏ د چت په جوړولو کی رول لری. 


د هډوکی 01216 ٧۷٥٧٧٧٧١٥١‏ 
د هډوکی 01916 ۷٥٧٧٧٧٨‏ د پوزی د حجاب په جوړولو کی رول لری. 
د هډوکی ١٤١۱٧٧۱0031 130۷٣٧٧۴٩۱‏ 


غیری منظمی مکعبی شکله هډوکینه کتلی دی چی هر یو یی د 07166۳۳ 

6 د مربوطه جنبی کنار لاندی د ٧۷٧۷‏ 0۳0183 او 6۷1۷ ا3 ٥١٠5‏ ترمنځ 
موقیعت لری. 

زو یږ کی کرک کار شږ مطصر ری چی ف:عزویسطلي کلقۍ قدافی: 
وحشی او انسی څخه عبارت دی. 


انسی سطحه یی د پوزی د جوف د وحشی جدار په جوړيدو کی برخه اخلی 
دغه سطحه غیری منظنم شکل لری او هغه دا چی پدی سطحه کی دوه عدده 
هډوکینه بارزی د 500610٥ ٥9531 60٥٥٥013‏ او ٧۷۱۱0016 ٥٠5ا 6٥60٥603‏ په 
نوم وجود لری. 


وحشی سطحه یی ډيره نازکه او همواره ده چی د 6۷٧٧‏ 0۳13 د انسی 
جدار په جوړیدو کی برخه اخلی. 
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1٨ ٧۱0١٥١١١ 1) 


5١06۱٥٥ 6 ۸6۳/۱٨ 6 
٢ 2/6 ۸101 51۲/066 0٩٢٥٥6016 ١١١ 
7 6 ١0۶1۱٥٥ 6 
1۱١9٨٥6١١١١١ 6 ١۶٢ ۶۲/٠ ه‎ 0٥٢٥ ٥0٥ه‎ ۷۷٨١١ ٠٥0/٥0 
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١00١١٨١ 6 
)أ٠/٧۱٥١١۱١‎ 5 


0١۱0 ٥951 1۱٥٥۱١ 5‏ ۸01 
د ٧۱6٥0‏ م5 هډوکی 
دغه هډوکی د شکل له نظره غیری منظم نیوماتیک هډوکی دی چی شاپرک ته 
ورته شکل لری. او د کوپړی د قاعدی په متوسط قسمت کی د ١‏ او 
١٥01‏ هډوکو شاته او د 0701131 او ٥٧٧۱00٨٥٥٥‏ هډوکو مخی ته 
موقیعت لری. د ساختمان له نظره هډوکی یو جسم دوه جوړي وزرونه 
66316٥ ٥60 6١ 5‏ او دوه بارزی د ٥1۳١٤00 ٥٠٠6٥٥٥‏ په نوم 
لری. د هډوکی جسم شپږ سطحی لری چی په لاندی ډول دی: 
علوی سطحه: د علوی سطحی په وسط کی د ١٥١٧٥٥ ٥٥55٥‏ په 
نوم ساختمان قرار لری چی په نوموړی کنده یا خفره کی نخامیه غده 
موقیعت لری د نوموړی خفری په قدام کی یوه هډوکینه بارزه د 


۳٣٥٥١۴ 2‏ په نوم او له دی بارزی قدامتر 513 ٨چ‏ ل1 قرار 
لری. ددی دواړو ساختمانو ترمنځ 135:717اج 51615 قرار لری چی په 
هغی کی 00:63 ١11353‏ موقیعت لری او ددی میزابی دواړو خواو ته 

یو یو سوری د 6031 ع0087 په نوم چی د ٥٥٧١٩٤٩‏ )0011 او 
٧‏ 001۱ له هغه څخه تیریږی موقیعت لری. د 
٧3 3‏ په خلف کی یوه بله هډوکینه بارزه ده چی د 
23 8 په نوم یادیږی. د هډوکی د جسم د علوی وجهی د قدامی 
او خلفی برخو په هره خوا کی یوه یوه بارزه د ٥٥م‏ 611010 په نوم 
وجود لری. 

پچ قدامی سطحه: ددی سطحی په وسطی قسمت کی یوه هډوکینه تیغه د 
50٧٥٥0۱0 ٤٢‏ په نوم چی د ١1۲۱٥٠0‏ هډوکی د ٥31٥م ۷٥٧٧٧٥٩‏ له 
خلفی کنار سره مفصل کیږی وجود لری. 

#ه سفلی سطحه: د هډوکی د جسم سفلی د پوزی د چت د خلفی قسمت په 
جوړیدو کی برخه اخلی. 

خلفی سطحه: خلفی سطحه یی د 070131 هډوکی له 0٨٢٤‏ 835113۳ 
سره مفصل کیږی. 

جنبی سطحي: د هری جنبي سطحي په علوی برخه کی یوه میزابه د 
کل ادد 63٥٥٥0‏ په نوم لیدل کیږی. 
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دغه ساختمانونه د ٨٥‏ ۶ هډوکی د جسم له خلفی سفلی برخځی څخه منشاء 
اخلی. د دوه سطحو درلودونکی دی چی داخل فحفی او خارج فحفی ورته وایی او د 
دوه کنارونو لرونکی دی. داخل فحفی وجه یی په انسی برخه کی له قدام نه خلف ته 
د دری سوریو لرونکی ده چی عبارت دی له: 


:٥٥٥٥٥ ٥٥ ٥٥٥00 3‏ له دی سوری څخه ۷۱٧11۳۷ ٥٥٥١٥٤٩‏ تیریږی. 
م: :۴٥٥٥٧٥ ٥٥ 0۷٥٥‏ له دی سوری څخه ٧/۱010 013۳ ٥1٥١١٥‏ تیریږی. 


۴ 501۱005 ٥٥٥٥٧٥٧٣٥م:‏ له دی سوری څخه ٢٢٤٤‏ 631 ع ٧٥٧٧٣۱‏ ۱۷160131 
تیریږی. 


خارج قحفی وجه یی د دوه تیغو یعنی ٤»‏ په واسطه په دری برخو ویشل کیږی 
چی نوموړی سطحی عبارت دی له : 


5۳۴٠٩٤ 3‏ ا3٥0۳:‏ مثلثی شکل لری او د 0۲٥01831 ۷٧٧٧‏ د وحشی جدار په 
جوړیدو کی برخه اخلی. 


ا: 7۳00٥٥٥ 5٩۴٥٠٢٩‏ : د ٥٥٥‏ ؟ ۳٥۳0٥٥٥٥‏ په جوړيدو کی رول لری. 
5۳۴٠٥٤‏ ۷1(011۳۷: افقی شکل لری. 
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د 6٥٥٥٥ ۷۷٧٧8‏ کنارونه 


د کنارو له جملی انسی کنار دری قطعی لری چی د قدامی. وسطی او خلفی قطعو 
څخه عبارت دی. د انسی کنار قدامی قطعه یی د /٠ ٥٥٢۷/18‏ د خلفی کنار سره 


5060٥ ٩ 6‏ احاطه کوی. وسطی قطعه یی د چ ۷/۱٧‏ 66316 له 
منځ څخه عبارت ده. او خلفی برخه یی چی خلف او وحشی ته متوجه ده. ددی قطعی 
انسی برخه د 136١0٧۱ ٥٣٣٧٥٧١٥‏ قدامی څنډه او وحشی برخه یی د ٢٧00٥٥٥‏ 
هډوکی له ٥٥٧٥05 0۳٤‏ سره مفصل کیږی. 


وحشی کنار یی دری برخی لری: 
:۳۳٥٥١٥3 ۱٠٣8۱ 3‏ د ۴۳٥٧٥3‏ هډوکی سره مفصل کیږی. 
۳٠٢5۱ :0‏ ا23۳13: د ٥٣١٥٥٥‏ هډوکی سره مفصل کیږی. 


٥۳٣5۱‏ 5(031۱005: د ٥٥٧00٥٥٥‏ هډوکی له 031 5031010005 سره 
مفصل کیږی. 
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دا ساختمانونه په هره خوا کی د هډوکی د جسم له قدامی علوی برخی څخه 
منشاء اخلی. چی هر یو یی ددی ساختمانو دوه سطحی علوی او سفلی دی. او 
دوه کنارونه یا سرحده لری چی قدامی او خلفی دی. علوی سطحه یی د 
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60 هډوکی د 01316 6۳10۳٥٥٨٨‏ له خلفی کنار سره او په وحشی کی د 
۴۳٥٣٣١‏ هډوکی له خلفی کنار سره مفصل کیږی. خلفی کنار یی ازاد دی چه د 
50٥6۳٥٥ ۱٥٥١ 6‏ قدامی حدود جوړوی. 
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1100 ۱أ‎ 6۳٥٤ |٥0٨0٥ ١١۱١٨١ 05 ۱١٧٧006١٠ 
٧١۷٨١٠90 160۳٢ 


5:06٥ 09016 0٥ 5116 0/١١٧6 0 956٥5 ٥٥٥٥٥٥ 00٨0٥٥ 
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00۲۱٥٤60 0١۱0 066۱ 0/01‏ ,ا ١٧٥١ 0۱9/67 /۱١١١6۱ 0٨ 0 ۱6٧٧ 00٨60‏ 
د 06۱01131 هډوکی 
دا هډوکی د 00715 د کلیمی څخه اخستل شوی چی د شا په معنا دی. 


دا هډوکی د هموارو غیری منظمو هډوکو له جملی څخه دی چی د کوپړی د قاعدی 
او قبی د خلفی برخو په جوړولو کی برخه اخلی. او موقیعت یی په ||»5 کی شاته 
واقع دی. د هډوکی ساختمان د یو سوری په واسطه چی ٤6٣٧٣٤٤ ۱٠5٧٨‏ 
نومیږی په څلورو برخو ویشل شوی دی. د هډوکی هغه برخه چی د ٣٥٧٧٤٣‏ 
70 په قدامی کی ده د «٢٥‏ 83513۳ په نوم او کومه برخه یی چی په خلف 
کی ده د03۳1 507005 په نوم او هغه برخي د هډوکی چی د ۴٥٣٣٣١٤‏ 

7 دواړو خواو ته قرار لری د ٤٥٢8م 13٧٠۳٨‏ په نوم یادیږی. نوموړی 
هډوکی دوه سطحی لری خارجی سطحه او داخلی سطحه. 

د هډوکی خارجی سطحه 


نوموړی سطحه د «۳٤‏ 83513۳ په 1/3 خلفی برخه کی د 631 ع ١139١١١‏ 
٥6٥‏ په نوم ساختمان او د 907چ8٠۱ ٥٥6٥٥٧٥6٥‏ په دواړو خواو کی د 

ک۹ ٤‏ 060/13 په نوم ساختمانونه لیدل کیږی. د هډوکی د 5003٧005‏ 
٤‏ په خارجی سطحه کی یوه بارزه د ١۷10116‏ په استقامت قرار لری چی د 


٤٥6٨٨٥٨ ۱0٥34 ۵96‏ په نوم یادیږی. ددی بارزی دواړو خواو ته 
د 11 0631 50٥٥٥‏ په نوم ساختمانونه او لدی څخه لاندی 


ک٤/‏ ا٥ ٠۱٩٥٥٣) ١6۱‏ لیدل کیږی؛ له 0۳٥0٥0٥7٥‏ 0660113 ا٥٥٩٣٣٥٥)١‏ 
څخه لاندی تر ۴٥٥٧٧6٥٣ ۱٠8٧٧0٧٨١‏ پوری یوه هډوکینه تیغه د ۴٧٠٠٢٨٨‏ 
٥3۵ 1٤‏ په نوم د لیدلو وړه ده. 
دهډوکی داخځلی سطحه: 
د ٢٥‏ ٢م‏ 8313۳ په داخلی سطحه کی یوه پراخه میزابه د ۷ج په نوم لیدل 
کیږی. د داخلو سطحو په قدامی برخه کی ١0٥6٥66‏ 50138۳( لیدل کیږی. د 
57 5036005 داخلی سطحه چی مقعر شکل لری ددی برخی د داخلی سطحی 
په وسط کی 0۳0010262066 00113 ۱٥٥٥٣٨٥٥٤‏ قرار لری. یوتیغه د 1116۳31 
00٥٥3٥ ۳‏ په نوم عم قرار لری. 
د هډوکی کنارونه: 
د 071 هډوکی څلور کناره لری چی عبارت دی له دوه علوی کنارو 
65 8 :13000 (۸) او دوه سفلی کنارو ۳٢٢٧00٨٥٥ 00٥0٥‏ څخه. 
د هډوکی زاویی یا 66 1چ ۸: 
د 0731 هډوکی څلور زاوی لری چی عبارت دی له: 
:50٨۱0٥ 281٥6 8٤‏ د دواړو 3۳7٠31‏ هډوکو خلفی علوی کنارو او 
0 هډوکی اتصالی محل له دی زاوی سره توافق کوی. 
8 6 اچ ۹۴٠٢٠٥٥‏ ): په سفلی کی د 06۱013 هډوکی د 03۳1 835113۳ 
او 501٥10‏ هډوکی اتصالی محل له دی زاوی سره توافق کوی. 
1٥٥٥٥٨ 8 6 8‏ جنبی زاوی: په دواړو خواو کی د ١3١١6٥٥),‏ 
٥/١‏ او 001/٥3‏ هډوکو له اتصالی محل سره توافق کوی. 
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0٥16 |( (00101۱6 ۴۰ 


٠١۷٨١٠9١ ٥٤٤ 500۲)066 7: 0016۳ 0١0 ٠٠ 
0016۳ ۱١) ٥۱١۶ )/0١//١٥١٨٥ ١ 5: 


۱8 290۱10116" ۰ 
۱ ٥۷//60016م‎ ٧ 00٨6٥ ٠. 
۱8 ۱۷١000010۳ 6550 - 
٧8 ۸۳٠١۱١۳١ 


|٧٧۱ ١١ 51٥066 ٥۱١٥۶ ٥٥٣٥١٢٠ 
م1۱16‎ ٥0٥0٥٥ 0 50۱۱0۱10005 06011 |اأ‎ 01۱1051 51/6/۳6١٣ 6٣ ١١ 
16 ٧۷١۱١٥04١ ٠ 


٥6٧٧٥١٥١ 71٥٨٥٨٥٥٥٥ 0) ١٣ 006 ٥06. ٧١۷٨١٠٢ ٥٩٤٨٢ 5 
0۱٥٥6٥ 0١1600 ١٧٧٧١١. ۸۱0 0 51/6/۳6۱0 ( ۰ 


0016۳ ۱١۳/6 ه‎ ه٧)‎ ۱١0/١ 


0د ۸۸٨۱٩۳»‏ 
يني يت سستتکتکچي 


٥١٥٥/٥٥9٢ 5/٣601 ٨٥6 0٥6 1 


۱8 ٧٧٥٣١٤٣01 060051۱٥6 ٠ 
۱8 ٥۷١5٥00 6 


١٧٧٧٧١١١ 5۱1۲/6٥ ه‎ 0 ۱0500 060۳٤: کا‎ 0 5۲001 6. 


۱ ۱١١٨٥٩١0 
۱ 5119١۱۱٥٥٤ 1. 


11۱6 061٥05 17 


٥٥٥٧٧١١ (6٥١٥06011٥ ۶0۱۱0١۷۱ ٨ 0٨٥ 0٢۱0 ۳101 0٥ 
٧۱۹۱051060 060٨٤, ٥61/5٨ 0660/60 0١۱0 50160160 


٥٥١٥٥٥٥ 00۳٢۳۱100116 00۳۴- ۳6٧۱0601 ۳٤ 


۳٧۱0601 60٣٤: 0۷٣6 1٥٠ ٥٥٢ 5۲/066٨, 1٥11٥ ٥٥ |٥٥0٥٥, 006٨ 6 
ی0‎ 


50۱0667 0 0605 1: 


۱ ۸٧٧٧/٥٣٠١ ه6ل‎ 76۳٨۱۱٨۱0 0051 ٥٨0٥٥ 0 ۱/00۱6 ٧1 
ېريا‎ 


٥٥٥٥٣ 50١١۱١١۷٨۱0١٤ (1550١٥ ٥٥60160 ٥61/٥6٨ ٧٤٧١١ 51۲/066 
50۱۱0۱10005 060٨٤ 0٨۱60 0١۱٤ 50۲/066 0 061٥05 


۱ ٥959٥٥ 5٥/066 ۴۴٣٣/٨۱ 0 0٧۱6٥١٥٤ 0٥06٥ 2 |/ ۱ 7 
6۳٠٧٨۱0 (60550. )٥٥016ح‎ ٥٤ ۱0016 00٨٤ 0 1١و‎ 51۲)/066 ٤٥٥ه ک‎ 
أ٧٥٧١١١١٣/‎ 01 06005116 ٧٢٣٤٧٧٤. ٥٥/٥٥٣ 0 

۱ ۱۱١۴١٢٥١٧١ 20٨/١ )ړ ه‎ 6٨٨٨۱90 ٥ 060۲٤ 0 0٥٥٥ 5٥/066 (7 ٨1/ 
ی0‎ 


80٨0٥٥٥ 0) 06٤٥٥٨٤ 00۳٤ 0 16٧00٨60 ۰: 


٠١۷٣١٠١ 1٥٨ ٥٥٢ ۱0٨0٥٥: 5 06٥۱0٥ /۸1/6۳۱0٥ 0١۱) ۰ 


ددد4۸ د 1۸٨١١۱۹2۶۶«‏ 
ې٨ک‏ ير يس کت کي 


۱ ۶0۸ ٥٥ ٥٧٧٥: 600٨601۱٨۱0 0١١٤ 511/066 ۳۷٨۸ 7 
ک١‎ )666٥. 1٥٨٥ ٥ وأ‎ ۱٤١١١901١۱١0۱01 5۱۱۱6۱۱5 ٥٩/٥٨٥6 7 
061٥0501 5/١١١5 1 

۱ ۸٥۱٧٥١٤ 80٨06٥٥ 10٤١٥٥٤ 00۳٤ 0 ۸١أو‎ 10٥06 969 
۷١٢١١ 500۱0005 060٥ 0 16١٧ 0٨6٥ ٥0٨٥6 ۷٨١٩ ٥06١ 0۳ 5 


۸۲۳٢۲٧۴۱١۱0۱٨۱9 ٧۷۱٨١ 0٧٥06٥ ٧۷۱٨0١ 0 516010 


۱ 109٥71١٣٥ | ٥٧٥: ٠٥٠٥٨٥ وأ‎ 0 ٥٢۴٢٨ ٧۳١٨١ 05 (۱9۱0١ ٨ 
0١٧۹۱۱٨۱9 ا/‎ ١90/6۳ 060٧١٤ ٨۷۱۳۳ /۱۱9 ۱0/0٨ ۱۱٥٤٣۴١ 0(7 1 
0۸ 


د 1٥0011‏ هډوکی: 


د غیری منظمو هډوکو له جملی څخه دی چی د 50:00 هډوکی په خلف د 
00 هډوکی په قدام او د ٥٣١٤٥‏ هډوکی لاندی موقیعت لری. 


د ساختمان له نظره دا هډوکی په څلور برخو ویشل شوی دی: 

٥٥٣٥٥١٥ م3٨‎ :3 ۱۷۱٥5٧۲١٧١0 م‎ ٧٩٩٥ :2 5۹403۱۱٥005 ۳٤ 1 
۱٧١٧٧03116 03۳٤ 4 

5۹٧٧۱05 7,‏ م1۱16 


د هډوکی دغی برخی قدامی علوی برخه نیولی ده. چی له دوه برخو عمودی او 
افقی څخه جوړ شوی ده. دغه دواړه برخی د 0۳6٥5‏ )7۷500311 په واسطه 
یو له بل څخه جدا شوی دی. دوه دانۍ سطحی لری خارجی او داخلی سطحه. 
خارجی سطحه 
په دی سطحه کی لاندی ساختمانونه لیدل کیږی ‏ 

2۷٤0٧٧۱٥٩٧٩۴ 0۳٥6٥٥٥ 8 


8 له کو ٥٥م 2۷5٧١17)‏ څخه پورته ١٢٧0031 5١١6٤٤5‏ ۱۷۱۱0016 
لیدل کیږی. 


٧۱٨٥/013۳ 1٥٥٥٥ 8‏ له 0۲٥٥٥٥‏ )7۷50317 څخه لاندی موقیعت 


لری. 
١٧٥٥ 8‏ ۸۳۴013۳ د ٧30/0 013۳ ٥٥٥٥‏ په قدام کی موقیعت 
لری. 
داخلی سطحه 


د 03۳1 5 53۳٥‏ داخلی سطحه کی متعددی میزابی قرار لری. 

د 03۳1 53٧00٥‏ کنار نیمه دایروی شکل لری. په قدام کی د 506010 
هډوکی سره مفصل کیږی چی په همدی وجه ورته ۳٠٢857‏ 506010 هم ويل 
کیږی؛ او 

خلفی برخه یی د ٢3۳)‏ هډوکی سره مفصل کیږی چی په همدی علت ورته 
٤٣١١٣١٣١ 7‏ وایی. 


1110 


١/15٥١ ۳‏ د هډوکی په خلفی سفلی برخه کی موقیعت لری. دوه سطحی 
خارجی او داخلی او یو نیم دایروی کنار لری. ددی برخی په خارجی سطحه کی مهم 
ساختمانونه ٥٥٣٤‏ 30051716 ا3١۳٧:ع‏ په نوم او د هډوکی ددی برخی په سفلی 
امتداد یافته برخه د 1٥5٥0 م٥٥ ٥٥٥‏ په نوم يادیږی. 


د داخلی سطحی په وسطی برخه کی یی د ٧٥0 ۴٧٥٥٧٥٥٥‏ داخلی فوهه او 
همدارنګه پدی سطحه کی د 5 دا 515٧٧00‏ پورتنی برخی لیدل کیږی. 


٥٥١٣٣5۶ ۳٢‏ م16 


د هډوکی دا برخه د 0۳ 5031005 په سفلی انسی او د ٤۳م ٥5٩٥0‏ په 
علوی انسی کی موقیعت لری چی د یوی فانی په ډول د 5060٥0‏ او 0601131 
هډوکو په منځ کی ننوتی ده. د 09۳ ٥٥6١/00‏ سره یوځای 031 ۳۷٧03۹1)‏ ددی 
برخی د جز په ډول مطالعه کیږی. د هډوکی نوموړی برخه د هرم په شان شکل لری 
نو په همدی وجه دی برخی ته ٥٢م ٢۷۳٠٧۱0391‏ وایی. د هډوکی دا برخه دری 
سطحی. دری کنارونه او یوه قاعده او یوه زروه لری. 


د 5 ٥٥٧٥٥‏ برخی کنارونه: 


|چ علوی کنار: دا کنار قدامی سطحه له خلفی سطحی څخه جدا کوی» یوه 
طولانی میزابه په دی کنار کی وجود لری چی 0٥٥٥053‏ 500610۳ 
5 پکی موقیعت لری. 

قُدامی کنار: ددی کنارو وحشی برخه د ۳٠٩00٥٥٥‏ هډوکی له 
53٧6005 7‏ سره او انسی برخه یی د 506701031 هډوکی د 
66١٥١ 68‏ له خلفی برځی سره مفصل کیږی. 

# خلفی کنار: په دی کنار کی د ٥٢٤‏ ٨8د‏ اچ ل1 په نوم ساختمان لیدل 
کیږی د یادونی وړ ده چی ددی کنار ٥٥١٢‏ 108013۳ د 0601131 هډوکی 
له 7ا ٥٠٥‏ 013۳ )108 سره د یوځای کیدو په نتیجه کی 002۳ ال 
۹0 جوړوی. سه 


وص ۳٥۳1/1م‏ 


وتشیم 
هم ه1 


۲۳م - و 0-- و021د 
ني 1 تفا 
امه 


۴ مهد 
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168 
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و وروت 


»د 


۴۱9١٤1 1٥٨٥ ٥٥٥ ٥٥, ۱۴١٥١٥۳۴١ ٧‏ ه) 


که وو- ۰ 


۶2۷ ٤0111 6 5 د‎ 6 


16 


55٧۷۱٥٩۸ 55 


اوو ٧٠‏ وو وله خا 9 


په 


1116 ٧٧٣١١31 6 


٤:) ۳٨١3ا‎ 026 


وره 


١3۳۱ ٥١١ 5 


1۷٥٥: ۴۱6 ٤6 6 


٧6٨٧ (0٨6٥ 0۱۱٤ 6‏ 6ك000 ,0660/601 0 ۱١ (۳٥٨٤‏ :601/001 ا| 
1۱00101 


51٧١١6) ٨6 0) 0۲۱٥٥6 
١٧١۷١١9١ ٥٩٨١٤ 5001066٥7 0۵0٧٥٥ 0١۱0 ٧١٥١ 6. 
0016٥ ٥١/6٥ ٥٥٥٥٥9٥0 0٧٧٥٥ 0١۱0 ٧٤٧٧١١ 50۱/066 ٥٥6۱٨٥9١ ۴. 


٧١۷١٠0 ١٥ 800٥: ۸۱, ٥٥5٤, ۱ 00 1 


۸" ١7۸9١9١۶١۵۸ 
ين نکل‎ 


٧١۷١١9١ ۴6٣١٣ 1: 


۱ ۸٧٢٣٢٥٣١ ٣٥٥٩ 01916 )۴۳٥٧۱٣١/( 

۱ ۸١٢٢٥٣١٣٥٢١٧٥ 01916 )٣/6٨۱060( 
۱ 10:17 0 ٥9٥ ٥۱91ه‎ )066ا٤١(‎ 
۱ ٥0:71) ٥٥٥ 0۱1916 )۱٣٤١١0( 


٥٥١ ۶ کل‎ 


۱ 100۸٥٥٥ 890096٥ 5091150 5٥ ٥٥ ت)0١/٧١١٥١‎ 09/11۱0 

۱ ٧۱6١١١١ '809٨0 ٥٥: وا‎ 0۳۱۴١۱١1۱٨۱ 90 ٨۷۲١ 50/0105 00۲1 
1٧00٨60 ٥0٨٥ه‎ ٥0 ۱0١/0٥0 05 5000۱105 

۱ ۸۱/٥٩١٤ 8٨0٥٥ 0٣٢۱۴١١۱0۱٨۱0 ۷۱۳١ (۳۲٥٧٧٢٥٢٥ ٥0:٥6 ٧06 
1000١ 

۱ ٥959٥۳٥ 800٥٥: 6۳٢٠١۱١٤۱٨۱ ١ ٨۷۸٩١ 066/0۱0 ٥0٨٥٥6 5٥ ٧06 
060٥٥١١٠ 


د ٥3۳) ٥31‏ هډوکی 


د شکل له نظره هموار هډوکی دی چی د متوسط خط دواړو خواو کی د ۳۲٣٧31‏ 
هډوکی شاته د 0١01131‏ هډوکی په قدام او د ٢0٥٥‏ هډوکی په علوی کی 
موقیعت لری. 

دا هډوکی د ساختمان له نظره دوه سطحی خارجی او داخلی. څلور کنارونه 
قدامی. خلفی. علوی او سفلی او همدارنګه څلور زاویی قدامی علوی. قدامی 
سفلی. خلفی علوی او خلفی سفلی دی. خارجی سطحه یی محدبه او داخلی سطحه 
یی مفعره ده. 

د کنارو له جملی علوی کنار یی د مقابل هډوکی له علوی کنار سره یوځای کیږی 
او 5٧٨‏ 538/31 جوړوی نو په همدی وجه دی کنار ته 00٥0٥٥‏ 538511131 
هم وایی. سفلی کنار یی د ٥٧٨00٥٥٥‏ هډوکی له 31م 50031005 سره مفصل 
کیږی په همدی خاطر ورته 0070٥‏ 58031005 هم وایی. قدامی کنار یی د 
٠‏ هډوکی سره مفصل کیږی په همدی خاطر د ۳۳٥631 0٠٩٧٥٥‏ یا 


6٥٥3٥ ۴67‏ په نوم هم یادیږی او خلفی کنار یی د 06113 هډوکی 
سره یوځای کیږی په همدی وجه ورته د 090۰7٥‏ 06013 هم وایی. 
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۳٥٧۱1١١ 6 


د سر د هډوکی عمومی منظره 


۱8 ۸/٧/٥٠٤٢ ١ ٧١ 6 
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۵٥,3 م06‎ ٧۷٣۲۵٢0٥ 5 
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٧۱٥٨٧05 003 62 
5/۱٥0/04 5 
٧٥۲0/7031) 1556 - 
3۵۲660 3٥3ا‎ )» ٠6٨٥٥ 00٥78( 
1/030۱) 33٥ / کال‎ 
سا‎ 
۸ ۳ 
٧۱۵۶٥٥٥١ م٤‎ 
3/0350 7 
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۱٨٧ مه‎ 


۱3۳/١) اة3‎ 6 


6 له 0/۱ 
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۲٧۷‏ ول ھ ۲ل ھللللل9١9١٢۷‏ ۲پهپپر 01111 


5ک ٣٢‏ )ه۳ 


14 
11۹۱١١١٢‏ ابوا ۴ 
٧0‏ الا ٨٤‏ 00 
0 ښج ِېموجغګوېېی چڅ چ بپ 


۷۱370113 009166 72۷٧٥٧٧٣١١۴ 5 ٥٧٩٠٠١3١١ 5 


٥6۳١٧٧۱٨١٢ 6 ۱١١ ٧٠٤٩١ ۴٥ ١31311116 کې‎ 


د مخ هډوکی 
نوموړی هډوکي چی تعداد یی 14 دانو ته رسیږی. د کوپړی د قاعدی د قدامی برخی 
څخه لاندی موقیعت لری. او په دوه ګروپونو یی ویشو چی عبارت دی له متحرکو او 


غیری متحرکو څخه. په متحرکو کی یی یو هډوکی شامل دی چی ۷010۱٥6‏ ورته 
وایی. او غیری متحرک یی په دوه ګروپونو ویشو چی عبارت دی له طاقو او جفتو 
هډوکو څخه. په جفتو هډوکو کی لاندی شپږ هډوکی شامل دی: 


۱۱۱۴ ٧1۵531 :5 136۳۱۱۹۱١١ :4 ٧٥٧٥٧٠: 3 7۷٠٥٧٧٣٩ :2 ۷۱٥۸۱113 :1 


6: 131311 هډوکی شامل دی. 


او په طاقو کی یی یواځی یو هډوکی چی ۷٥٧٧١٧٧‏ نومیږی شامل دی. 
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ددد 1٨۸٨١2۶۱۶٨41١‏ 
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۱ ۸٥۷٥٧١١ ٥٥٥6۶: ٥٩٣٤٤ 060۳٤ ۱١ 66٧۷۱0۱0٨ 0 0۷٥0/06٨ ۰ 
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د ٧٨119‏ هډوکی 

یوه جوړه غیری منظم ٢:١٧1)‏ هډوکي دی چی د متوسط خط په دواړو 
خواو کی د مخ په قدامی قسمت کی موقیعت لری. هر یو د 113( هډوکي د 
مربوطه طرف 3۷١٧٧‏ 00113 د سطحی ٥: ۷٧٧٧‏ د سطحی او وحشی 
جدار او د ۷٧٧‏ 031 د چت په جوړولو کی برخه اخلی. 


د هډوکی ساختمان: د ساختمان له نظره دغه هډوکی یو جسم او څلور بارزی 


5 لری. 


د هډوکی جسم: د هډوکی جسم څلور سطحی لری چی عبارت دی له: 

7 قدامی سطحه 

5۳۴٥٥٥ 8‏ ا0۳113: دغه سطحه چی مثلثی شکل لری د 01701131 
٧‏ د سطحی په جوړولو کی برخه اخلی. 

:١٠5 ٥ ۷٧٧٧۷ #8‏ د پوزی د وحشی جدار په جوړیدو کی برخه اخلی. 

:۴۳٣٢٥٣٩ 00٥٥٥ 5٥۴٥٥٥٥ 8‏ دغه سطحه خلفی وحشی خواته میلان 
لری چی علوی برخه یی د 1۱۴۳٠٣٢٢٧٨00٥٥ ٥٠٥٥٥٣‏ په جوړیدو کی برخه 
اخلی. 

د هډوکی بارزی یا :٥۳٥ ٥6٥5‏ نوموړی هډوکی څلور بارزی لری: 


:۳۳٣٥٥٥ ٥۳٥٣6٥٥ 8‏ نوموړی بارزه د ۱113( هډوکی د جسم له علوی 
برخی څخه نشست کوی او پورته د ٧١531‏ او 136۲۱3 هډوکو ترمنځ 
سیر اختیاروی او په دی ځاىی کی د ۷٧٧۷‏ 00131 د انسی جدار او د 
١53 ٧‏ د وحشی جدار په جوړولو کی برخه اخلی. 

2۷0٥٥) ٥٥٥٣٥٣ 8‏ : دغه بارزه د 113( هډوکی د وحشی قسمت 
له علوی برخی نشست کوی. 


٥01٨ ٥۳٥٠٥ 8‏ ۸1: نوموړی بارزه د ٧113‏ هډوکی سفلی کنار 
جوړ کړی چی د مقابل طرف هډوکی سره د یوځای کیدو په نتیجه کی 
۸۵۱/٥٥٥ ٨٥‏ جوړوی. او په دی بارزه کی د غاښونو د بیخونو لپاره 
٥٢ ٢٤‏ واقع دی. 

18 و ٥۲٥66٣‏ 31311/16: دغه بارزه چی مثلی شکل لری د ۷1۸1139 
هډوکی د جسم د انسی سطحی له سفلی برخی نه نشست کوی او د مقابل 
هډوکی له همنامه ساختمان سره د یوځای کیدو په نتیجه ع0191 13۳0 
جوړوی. دهډوکی دغه بارزه دوه سطحی او دوه کنارونه لری چی د سطحو 
له جملی یی علوی سطحه د ٢۷٧٧‏ ا5٠٧‏ سطحه او سفلی سطحه یی د 
7 03 چت جوړوی. 
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٨ک‏ 0 هطۍ8 


۱ 50١06٥۱6٥ 00٥٥٥ ۷۱٢١ ۴۳٥٧۱٧6 
۱8 ۱۱٥١١١ |٥0۳0 6٥٥ ٧۷۷١ ۱١(أ|‎ ٢١٢٢ ۴٠ 
۱8 ۸۱۱٧٥٩٠١٤ ٥0٥06٥: ٨/۱١ ۷۱0۱/۱١ 2 
۱ ٥95660٥ 10٨06٥٥ ١/۷۱۳ ۴1100 7 


د 136۳۱٨۱٨)‏ هډوکي 


نوموړی هډوکی د هموارو هډوکو له جملی څخه دی چی د مخ په دواړه خواو کی 
د ٢١۳٨٥٥4١ ١۳۳٥٥٥٣‏ او د ج۷۱«۱11٧‏ هډوکی د ۴۳٥٩٥٥٣ ٥٥٥٣6٣‏ ترمنځ 
موقیعت لری: 

د هډوکی ساختمان: 

نوموړی هډوکی دوه سطحی (انسی او وحشی) او څلور کنارونه (علوی. سفلی. 
فدامی او خلفی) لری. 

د هډوکی وحشی سطحه د 6٧۷٧٧‏ 001831 انسی جدار جوړوی. 


د هډوکی انسی سطحه د 3۷٧٧٧‏ د وحشی جدار په جوړیدو کی برخه 


اخلی. 


دهډوکی کنارونه: 


# علوی کنار یی د ۴۳٥٥٥٣‏ هډوکی سره مفصل کیږی. 

8 سفلی کنار یی د ٥٥٥٥6)ت‏ 09531 1١6۳۱٥‏ سره مفصل کیږی. 

يچ قدامی کنار یی د 113« هډوکی د ۴۳٥/٥٥ م٥٥ ٥٥٥‏ له خلفی کنار 
سره مفصل کیږی. 

# خلفی کنار یی د ٢١٧/٥٥0‏ هډوکی سره مفصل کیږی. 


کې ۱31311116 
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د ٥313111‏ هډوکی 

یوه جوړه غیری منظم هډوکی دی چی متوسط خط دواړو خواو کی د ۷13113 
هډوکی په خلفی قسمت کی موقیعت لری. هر یو ددی هډوکو له دوه صفحو 
٥0٥٥0۱ 03٥ 0٥16١(‏ او )٥٥٥٥٥٥٥٥ 0121٥9‏ څخه جوړ شوی دی. 


مسشتیتیتیشرتتش ٨٩سححس‏ سسے٤۰٤٤٤٨سګ‏ يت ي۹س يب ت۰۹۰۹۰۹ے۹۹۹۰4سشییییېسېسپتيسيڅپڅپپبپتییتك 


:۷٥٧٧٧٧١٩٧٥ا‎ م٥1316 یا‎ ٧٧۴٧٣٠ 

دهډوکی دغه صفحه د دوه سطحو 6 ٥١0531 50۳٥٥)‏ او ۱۷۱٧١۱113۳۷ 5۳۲٠١٥٤‏ 
څخه جوړ شوی دی. او دغه صفحه د څلورو کنارونو ( علوی. سفلی. قدامی 
او خلفی) درلودونکی ده. 

: ١۱٥٢2٥0٨٥٣٥٥١ 6 


د هډوکی دغه صفحه د دوه سطحو علوی او سفلی درلودونکی ده. او څلور 


کنارونه قدامی. خلفی انسی او وحشی لری. 
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۱8 ٨606٨١٤ 
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نوموړی هډوکی غیری منظم هډوکی دی چی هر یو یی د مربوطه ٧۷٧٧‏ ا53١٧‏ په 
وحشی جدار کی موقیعت لری. د ساختمان له نظره هر یو ددی هډوکو دوه سطحی 
انسی او وحشی لری. چی انسی سطحه یی محدبه ده او وحشی سطحه یی د 
پوزی د وحشی جدار سره 1۴٠6٣٥٥٥ ٥531 ٧٥٠٤٢١٤‏ احاطه کوی. 


دوه کنارونه علوی او سفلی لری. چی علوی کنار یی دری بارزی لری چی له قدام 
نه خلف ته د 1٥۴6۳۱۳۱٥ ٥٥٣6‏ (د ٠٥٥٠٥٥۱٨‏ هډوکی له سفلی کنار سره مفصل 
کیږی)» ٧۷٨٧١11۳۷ ٥۳٥٣٥٥‏ (د ۷۱٨١۱113‏ هډوکی سره مفصل کیږی) او 
٢٣٣٣/03 5‏ (چی د ٧٧٧۱٥٥0‏ هډوکی سره مفصل کیږی) اما سفلی 
کنار یی ازاد دی. او نوموړی هډوکی دوه نهایتونه لری چی د قدامی او خلفی څخه 
عبارت دی. د هډوکی خلفی نهایت د قدامی نهایت په نسبت نری دی. اهمیت یی 
دادی چی د پوزی سطحه پراخوی او د پوزی سطحه چی کله پراخه شی نو د پوزی 
سره د هوا تماس ډیریږی. 
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د پوزی هډوکی 

دا هډوکی د هموارو هډوکو له جملی څخه دی چی د مخ په قدامی قسمت کی د 
متوسط خط دواړه خواو ته په متناظر شکل د ۷٠(119‏ هډوکی د ٢٣٥٧٥٣‏ 
٢۳م‏ په فدام او د ۴۲٥٣‏ هډوکی د سفلی کنار لاندی موقیعت لری. 

هریو یی ددی هډوکی څخه دوه سطحی لری چی عبارت دی له انسی او حشی څخه. 
او څلور کنارونه لری چی عبارت دی له: 


# علوی کنار یی د ۴۳٥٣٧٣٣)‏ هډوکی د ٧ ٥٥٢٢٥‏ سره مفصل کیږی. 

#8 سفلی کنار یی د مربوطه 13٧٥٥ ٥53 ٥۳١11386‏ سره مفصل کیږی. 

#چ انسی کنار یی د مقابل هډوکی له انسی کنار سره مفصل کیږی. 

8 وحشی کنار یی د ٧٥٨(٧113‏ هډوکی له ۴۲٥٧۱٥3 ٥٥٣65‏ سره مفصل 
کیږی. 
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١0١١١١ ٢ 0۳٥/٥0 6 19۱ 000 6‏ | 
د 7۷037 هډوکی 
نوموړی هډوکی د غیری منظمو هډوکو له جملی څخه دی چی د مخ په علوی 
وحشی قسمت کی موقیعت لری. 
د ساختمان له نظره هر یو یی ددی هډوکو یو جسم او دری بارزی لری. 
دهډوکی جسم: د هډوکی جسم دری سطحی لری چی عبارت دی له: 


:|٥٥٥ ٥ا‎ 5٢۴٠٢٥٥ 8‏ پدی سطحه کی د 2۷50٧311 ۴36131 ۀ٠٢٥٣٧٥٧/ ٥٥‏ 
په نوم سوری موقیعت لری. 
8 ٢٢٠۴٩د‏ ا0۳0113: دا سطحه یی د ٥۷١/٤٧٧‏ 0۳1131 د وحشی جدار په 
جوړيدو کی رول لری. 
٥٣٨۱00٥٥ 5١۴٥٠٥٥ 8‏ : دا سطحه د ۳٥۲00٥٥٥ ۴١۰٥٥٣‏ په جوړولو کی 
برخه اخلی. 
د هډوکی بارزی: دا هډوکی دری بارزی لری چی عبارت دی له: 


)٥( ٥١3 100.60: 16 1019/1/3 7 


: سو ا ٠‏ 
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نوموړی هډوکی د هموارو هډوکو له جملی څخه دی چی د متوسط خط دپاسه د 
٥ 7‏ خلفی سفلی برخه جوړوی. 
د ساختمان له نظره نوموړی هډوکی دوه سطحی لری چی د 90 ٥٥٥٥‏ 15111 
٢٥ ٠٥‏ )| څخه عبارت دی. او څلور کنارونه لری چی د علوی» سفلی. قدامی او 
خلفی څخه عبارت دی. 

# علوی کنار یی د 5:٠٥0‏ هډوکی سره مفصل کیږی. 

سفلی کنار یی د پوزی په سطحه کی د ۴6 اا هډوکی سره مفصل 

کیږی. 


يچ قدامی کنار یی په قدام کی د پوزی له 50٥3 ٥۳٢1386‏ سره او په خلف 
کی د ٢١٧0٠‏ هډوکی سره مفصل کیږی. 
:8 خلفی کنار یی ازاد دی. 
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سطحو انسی او وحشی او څلورو کنارو قدامی. خلفی. علوی او سفلی دی. 


د کنارو له جملی څخه یی: 


يچ علوی کنار یی دوه بارزی د 60٥٥010 م٥٥ ٤٥٥‏ او ٥0۷٣۳‏ 
٥۳م‏ په نوم لری. ددی دواړو بارزو ترمنځ یو ١٤١‏ قرار لری چی 
د ٨0۱0013۳٨ ٥٥٢٥‏ په نوم یادیږی. 
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1۹٥091٥6٥ |(( 10005 0111661116 )55 ۱٥6٥٨. 116٥ه وأ‎ ٥١ 60۷٤ ٧ 
5٥6066, (٥٢٨١٨٤ ٥١٥٣٧٥١١١ ٥٠٤ ٥9١٥د,‎ ٥0 ۱٥٥٢ (۱/٠۳٥٥ 5 
090 ٥۱0٤ ٥٥٥٥٧١٢ 01 0. 1٥٨٥٨٥٢ ٥٥٥ 1٥٨٥٥ ٥ه‎ (٥٥ د‎ 0( ٠۳٥5 
500١0١65, (۱1065٥0567 ١۱ 

٧ 0٩٢١/9١00 5 ۱٨: ٥٧6۸٥ ٥0٨٥٢ ۱١ ٧١/۴١۱ ٥٩٥٤ ٥016٥ ۴6 
6000166160 |( 0٣۱٥600٥. 1٥ ٥٥٣٥ه‎ 0٤٥٥ ٥٩٥٥ 1٥6 ک‎ 
0۲٢۱۱٠9٨0 ١٨: ۳۲۲۲٣۱0٣۷) 0٥00567 0۱۱٨٤٢ ( 6 
5٥60000۷) 01/56 |۱١٨٣(. ١۱١۱ 0 ۳۳۲۳۹0٣١ 5 
|0/١۱٨ ٥٨٩ ٥900167 0٥٥ (01٧6٥٥60 ١ ۱٥0٤/٥١١ 0۲۱٥006. 
0۲٢۱۱090۱۱005 ()0۱٨٨٤ 0٨٥٥ 70۱1۱۱0 ١ ٥٥٩٥٩٤ 0101/5٥0 آ د1016‎ 
0٥٥۷/٨٥9 ٥01167 ٨١١ 611/0۳6. ٨١۱ 0 16000 65 


| 0۱١٤ (۷ ۱٥٨/٨٨١ 60۲۱٥606 0۷6٥٥ ٥٩٨٩٤ ٨۱0 0٥1٥٥٤٥ 0016, 51 
116 60١١٥6) 161٧/66٥ ٥01165 066٥٥6 ٨ 
۱١٥60٢090٥. 51٥6000٨۷ 60٣۱٠۱٠0۱۱005 /)0۱٨٨٥ 0٥6٥ /60:/۱۱0 1 
٥/16 6۱/٥١٥٤ ٥٥٤1/66 ٥٩٧١٧٥٨6٧ 0١۱0 ٥69/66٨ 1٤٥٤ 00116 7 
۱ 5٥۷/٥0 ٧٥٣٥٣٥٥ 0٥٥٥٥٨٥٥ 0١٨ /0/٥٥٥ ۸۱٥٤ ٥٥٥٣٣١ 0 6 
٥٥/٥٣٨٥ ٥٨٤ 000۱۱0 ٥0165. و1۱۲‎ 50066 ٢7٧٢٢٥٤٩ ٥٤ ٤ ۴ 
(١۱0۷٥6٥) ٥ /)/١٨٤( 0٤(ل, وا‎ ۱11160 ۱۷۱۳١ 5٨٧۷٧٥ 1۱١۱ ۵. ۴6 
٧٥0۶ 0 1٥٨٥ه‎ ٥906٥7 ٥٥٥ 0۷٥٥٨٥٥60 ۱۷۳١ 0٣٢٢۴۱١۳ 0۳٢١٥6096 6 
۱ 0٥)٥٥٨٥٥ 0۲۱696٥. م1116‎ (٥٥٥ 0 ٤٥٧٥١٥١١, ١/0005 6 
5100۱0٥٥ ٥٥٥ ز)0٨٨/‎ ٥٥٨ه‎ 0 (٧۱0۷٥٧ ۱٣٤. 1٨6م‎ 1٩٥6 
رد‎ 
۳٣٥٥٣ ١٥۱0٥٥60٥16 5١0۷6٥0٥ 0/١٨٥٥ 66٨1 ٥6٥ 0/۷۱ 060 ٥٥٨٣٣١ () 
90٥٥١٥١٥ 0٥٥٥6٨0۱ ٩ ١١١١١ ٥٨ ۷۷٧ 1٠٥ ١۱٥٥٥٠٧٥. 801 0۱۱ ۳٤٢ 
0١, ٥/٨٠٥٤ 0٥٤, 1٣٤ (0۱١۱٤, ۱0۱٨ 9 |)0۱٥٥, 56006016 (0۱٥٥ 6 
0٥0/۱00 ۰ 


۱ 8٥ا‎ 0٨۷٤ 5066) 6٥ ٠٠٠: 0 011 ٥٥٤٨٨٤ 0۱٥٥ ٩ ٥٥٨ ٥00ز,‎ ٥٠6 1 
0۱۱0 506٥٥٥ (٥٨٨٣٤ 011075 ٥٠٥٠٤ 06016٥٨ ۲٢6٧۱٢ 0 (١ ۷۳٨٠ 
1۱1۷0 ٧۹۱6١ 6011 0١۱0 506۱) ٥ (0/٨٥: 5100106٥ 0١۱0 ۲٠۱٥١ ٠ 


ه۸ 


0٥٥ 6 ړ‎ 
: ۷. 


۱ ٥/٨٠٥١ !|١/٨٥: 01/0٨۷ 0)) ٥6٨٨٥٨٥٥ (٠١٥٥١١ 0۱۱٩ 
)86 0۱ 9 0١۱60 51۳6/9۱/6۱ 90( ۷۷۱۳۳ 0١٥ 0 5١۷۱6011 0107 
۲٥0٢60٤٨. 60 0/6 0) ٥٨٨۱06٥ | 0۱١٥٣: ١۱69۷ 0١۱0 ٥٥٧١٥١ ٠. 


27 


۱ ٥٧١٣٥٩٣): ۸/٠0٨٥ 0١ ۲٥06٤۱90. 1٨٥٨٥ داأ‎ 000٥٥ )۱٥٨٤ ٥ ۴ 
1٥٨٥٤ 01٥ه‎ 50۱۱۱01 60٧۷١, ٥161/66٨٥ ٥٥٨٥٤ وا01‎ 00 65 
٥0:6٥ 01٥6 ٠ 

۱9 50060۱6 ١٠٥: 06600٨ ٥٣/٣٨٥٩٥٧٨٣١ 6011606 0١۱0 0٧۱٥٨ 6 
٧٧١٧١٥١. 1٨٨6ه حم۶0001‎ (61٨٨٥٤۶ 0/۱0٥ ٥٥٨٤٥ ۱٥٧١١٧٧٢ 0 ٥٨٠٤ (٨ 
0۷۷٠٨٥9 0١۱0 006) 0١60٥ 0٨۱٥ ۲۱6 ٥٤ ٧6. ۴0۱0165 
500016 / ٥٨٥٥ ٥٥٧6٥٥06 ٥٨٥ه‎ /۱9 6٥ 0۱۱60 7. 


۱ 0٥0٥6 0/٨٨٥٤: ۷۱۱۸۸ ١۹ ٥٨٨٢٢ 00/٥٥9 ۱٨٥٨٥ ٤٨ ١۱۱ 
60٧٥٥٥ 5٨٨۱00٥ 0 0٨٥ه‎ ٥٩٨٥ه‎ ١۱6١ ر‎ 1/٧١ ٥٩٣١ 1٨٥٤ 7/۱١۱ا‎ ٥٥٥ 
5٥۱0٥٥ 0 0 00/0۱/٨۱ 0 ٥011٥6. وا۲۱‎ 0110٧5 (6٥ ۱٥٧٧/۴٧) 0 
0/١ 01٧٥6۱6١5, ٧٥٥/٥١١ (١١١۱١۱ 00۱05. 1٨٨6 ١۱6١٢ 0۱0/6 
1١/16 001/٥٥0 |/6/١٨٤ وا‎ ۸٤6 ٠ 


مفاصل 
وظیفوی اړیکه د هډوکو په منځ کی عبارت د مفصل څخه دی. 
د مفاصلو اهمیت دادی چی د هډوکو په ثبات کی رول لری او همدارنګه د هډوکو په 
حرکاتو کی رول لری. 
دمفاصلو طبقه بندی- 
موږ په دوه طریقو مفاصل طبقه بندی کولای شو یو د وظیفی په لحاظ او بل د 
ساختمان په لحاظ. د وظیفی د لحاظه مفاصل په دوه ډوله دی: 

:5٧٧٢٣١ ٥٥۲5 8‏ هغه مفاصل دی چی هیڅ حرکت ونلری. 

13٣٣/۱١5 81‏ ۸۳: هغه مفاصل دی چی لږ حرکت ولری. 

۳٢/۱/٥5 81‏ 13: هغه مفاصل دی چی په ازاد ډول حرکت ولری. 


د ساختمان له نظره هم مفاصل په دری ډوله دی: 


١۱۳٥ 0٣ 16۱٥٤٥ 8‏ غیری متحرک مفاصل: په دغه نوعه مفاصلو کی د 
هډوکو مفصلی سطحی د فبروز نسج په واسطه سره یوځای شوی وی. په 
عمومی ډول دغه مفاصل غیری متحرک دی. دغه مفاصل د هډوکو ترمنځ 
کومه خالیګاه او فاصله نه لری. او مثالونه یی عبارت دی له د سر د 
هډوکو ترمنځ مفصلی درزونه (61٥٤٥‏ 11010101:013۳ أ او 
5 9 9( ۱03 څخه. 

دغه مفاصل هم په دری ډوله دی: 0 50٧0۳65, 5۷٧٧05١٥5۲‏ 

که 

63۳1385۱٧۱005 10/٥٤٥ 8‏ نیمه متحرک مفاصل: هغه مفاصل دی چی 
هډوکی یی د 6۳1195٥‏ په واسطه سره وصل وی. او په دوه ګروپونو 
ویشل شوی دی: 

٣۳۱٣٣۱٣٣١ ۵۳٢۱٠0 5‏ يا :5۷٧ ٥٧۱٥٥0٥0٨٥٥7‏ په دغه ډول 

مفاصلو کی هډوکی د عضروفی میلی په واسطه یو د بل سره ارتباط پیدا کوی. 


1015 0۴ 060 0 6 


مثال یی د هډوکو د نشو نما په وخت کی د 00۷5 او 9۱301۷5 ترمنځ 

ارتباط ددی نوغه مفاصلو غوره مثال دی. 

٩یا( 560٥0٨٥٨٥٩ ٣٢۱٠٠5۱1۱٥0٥٥‏ یا :5٧٧ 0٥۵‏ په دی نوعه 

مفاصلو کی د هډوکو فصلی سطحی د !۱۷٠٥ ٠٤‏ عضروف په واسطه پوښل 

شوی دی او د دواړو ترمنځ د مفصل په جوف کی 031916 ١166311386‏ 

موجود دی. ددی ډول مفاصلو ښه مثالونه 1٠٩١١١١٥٢٢١٥٨ (7٥٤٥‏ او 

کاحاام 5١٧٧٧٧٧٥٧‏ دیى. 

5۷٧٧٥٧۷٥٥ 10۱٤ 81‏ متحرک مفاصل: په دی ډول مفاصلو کی د هډوکو 
مفصلی سطحی د یو نازک هیالین عضروف په واسطه پوښل شوی دی چی 
دواړه مفصلی سطحی د مفصلی خلا په واسطه سره جلا شوی دی. د مفصل 
خلا د 5۷٧۷٣1‏ غشاء په واسطه پوښل شوی ده. اوښه مثالونه یی 
٥٥٥٥, 5‏ او 510010۰6٨٥ ()6٥٥٥‏ دی. 


5٥۷/٥٨ 5۳‏ په شپږو ګروپونو ویشل شوی دی چی عبارت دی له: |8351 
(0۱٨٥٥ ۱۱۷٥٥٤ (٧۱٨٥٥ ٥٠۱٩٣٤ (٧۱٨٥٥ ۹٥٩۸ ۳٢‏ چ0۱ ٠6۱‏ 53606016 
۳۲ ( اد 6٥000۷۱010 (٧۱٨٥٥‏ څخه. 


٥0 5٥٥٥ (٨١٤ #8‏ ا831: په دی ډول مفاصلو کی د یو طرف هډوکی 
سر چی د توپ شکل لری د بل طرف هډوکی د چقوری ماننده مقعریت سره 
مفصل کیږی. په دغه ډول مفاصلو کی د قبض. بسط تقرب. تبعدء تدور او 
۴۹۲0 حرکات اجرا کیدای شی ددی ډول مفاصلو ښه مثالونه د 
اوږی بندونه او (6/٥٤‏ 110 دی. 

(۱٥٥ 8‏ 6چ11١:‏ دغه مفاصل عینآً د دروازی چپ وراس غوندی دی له 
دی کبله په دی ډول مفاصلو کی د قبض او بسط حرکات اجرا کیدای شی 
ددی مفاصلو ښه مثالونه عبارت دی له ٥٥٥٨ (6101 ١۱1060 6/٤‏ او 
(۳٢‏ څخه. 


١۱۷٥ (۱٥٥ 8‏ محوری مفاصل: په دی ډول مفاصلو کی د یو هډوکی 
مفصلی سطحه د بل هډوکی سره داسی مفصل کیږی چی د یوه هډوکی 
مفصلی سطحه پکی ثابته او د بل هډوکی مفصلی سطحه د همدی هډوکی په 
مفصلی سطحه باندی تدوری )٩٥6:6(‏ حرکات اجراء کوی. غوره 
مثالونه یی ۸١13111 0-87١131 (6٥٥٥‏ او ۲٥00013۳ (6٥٥٥‏ 500 دی. 

(۱٥٥ 8‏ 590016: په دی ډول مفاصلو کی مفصلی سطحی د اس د زين په 
شان دوجانبه محدب مقعر وی په دغه ډول مفاصلو کی د قبض؛بسط تقرب 
او تبعد حرکات اجرا کیدای شی لاکن 01311600 حرکات په کی ناممکن دی. 

5 1316: په دی ډول مفاصلو کی مفصلی سطحی همواری وی او د 

مفصلی سطحو همواروالی ددی باعث کیږی چی د مفصلی سطحی یو په بل 

وښوییږی یعنی په دی مفاصلو کی ښوییدونکی حرکات اجرا کیږی ددی 

۸۴۳٥٧٨0613۴013۳ (61٥٥ او‎ 516١00۷١013۳ (61 مفاصلو مثالونه‎ 

دی. 

٥۱ 5‏ 1ع: په دغه مفاصلو کی د یو طرف هډوکی بيضوی مقعره 

مفصلی سطحه د مقابل هډوکی له بيضوی محدبی سطحی سره مفصل کیږی 

چی په دی مفاصلو کی د فبض. بسطه تقرب او تبعد حرکات او کمه اندازه 

60 حرکات د اجراء وړ دی. ددی مفاصلو ښه مثال ١/٧٩6٤‏ د ی. 


۱۷۱١١١١٥٩6٨٤1 0٥ 5 


۱ ٨٧٥٧٧٧٣١١: 51۳60۱91٧٥۱۱19 ٥ 0:60۱ 9 0 ۱۱۲١۱٥.) 6 
الا‎ 
۱ ٧٠٥٣۱١٨١: 86۱0۱٨9 ٧٥ 16 ۱٨۱9 0 ۱۱۱۱۱٥٠. اع)‎ ٥٥٥٥٨٥9 0 /6٤( 


د٥‏ - )۸-۱ 4 قا و 74 وا 


0 


٧ ۸٥ 06)0: ۷۱٥۷٧٧9 0 ۱/۱۳٥٥ 0٧۷٥٧٥ (۳٢٧ ٥٨٢ ٧٥٤ ٥٤٨٣١ ۴6 
٠۰٠٤١ | 

۱ ۸000600: ٧۷۱٥۷٧9 0 ۱/۱۳۸0 )٧٧0٢0 ٥ ٥٨٥٢ ت»٧٧/٥٥‎ ٥٤٨٥٨١ 7 ۴6 
٠۰٠٤١ 


سب ۱ 


۸٧۹7 1 


1 ۸١١ ۸١١۶١١۸ 
ين کي‎ ٨ې‎ 


۱ ٥٥٧٥٨٨: 1 وأ ک‎ 0 ۵١۱۳٠۱۱0 ٥ ۲٥00۱0۱60 ٧٣۷١٧٧١٢ 6 
|۱٨۹ا(‎ ٥ 0007 
۱ ۱٧6١٧06۱0: ع1116‎ 0011/1۷ 0 0 ۱۱۳۳١٥ ٥٤ ٥6 ٧٥٧6١٢ ٨١١ ٠ 


١ 


0)» 027 


ٍ/ 


۱8 ١0٧601٥ 0٨: ٤ ٥٨٨6 ۱٧٥٧۷١٧٧٧٨٧٨٤ ٧۷١۱٠۴١ ٥٥٥٥٣٨٥6 ۴ 
000۳٣)٥٥٨٥٣٥٥٣٩ 90 ه06016-‎ 0٥٥0٥6 ٥6٧١٩٢ ٥٨٥ ٥1٥ه‎ (۳٢٣٧٣٤ 00٨٤ آ‎ 
1/6 ٥٥0901٥ 0۱۱0٥٥٨٥٥ 5۱۱, 05 ٧۷٢۱٧١٧١١ 0٧655۱١۱9 00۷ ۱١ 6 ٧ 
0/٠ 

۱ 00٥٨: کا‎ ٥٥٤ ۱٨٥٧١٧٣٧١٣٤ ٧۷۱/۴١ 0٥666027672 ٥٩ ۴ 
٥٥١١١٥٥٥ ٥) 005١١) ٥٥٨۱١٥ 5۱۱۲/٠٥ ٥( 0 ٥٨٥٩٤ )00٥ 0۱۱۵ ۴6 
٥١١, ۶0 1۱0٤ ٥٥٨٤ ٥٥6٥ 0٥٥ ۱۳٥٧١6١٤٤ 0056٥٥ ٥٥ ٥٨ 5۱۱. ۴٥6 
٧۹۱0١١١١١٨٤ ۱۱٥۷٥9 ٨١ 000605116 01٧٥6٥0٨٥٥ کا‎ ٨٥6 
010٩60۳1 )٠ 0. ١۱) ٥٥0٨6 5۱١١۱1٨: أ٤‎ 0001167 ٥٤ 1٤6" ۸٤ 
٧۹۱0٧٣١١٥٨ 0٥ 1٥٥ه‎ ۸٥0901٥ 011٥١ 0٥/٥٨٨٥ 


اې به ۱ه وی بدا لوم 0 کعام٢۰٧‏ دا دهمهوجه0 «١۸۱‏ م۱ مجآ تا اوا ,ېه 


٢٢٢‏ ٢ک‏ تیت قا 


-١-١١١(‏ فا 


7 


0 اانو 0٥‏ 
پا 
٠ه‏ 


٣١٧٧٧3٩١ 707 


8 
۸00027 


۱ ٥۸۳٥01۱9001: ۸ ۳٥6٤۱0٨ 0٥٥6٤ )/٠٧٥6٨٥( ١۱٢٤ ٥٥٥٧٥٥٢٢ ٥٨٠٤6 ٨۸ 
٨٢ ٥ 0/٥٨٨٤ (066۸١۱ ١ 005111001 ٥٥ 0 0051٥٥ 906 
005/0, ٥ 060۱۳1 7/06۱9 060۷۷٥٥. وا کأ1۱‎ ۱٥٤٢ ٧٧١ ٨" 
05 ١۱5 ۱٧۱٧١) ٥١١ ٥06٨) ٧۷٧٧١١١ ٥٥٥/٤ ۷٣٣٨ کا‎ (۱ 

۱ ۶0۱0۱9: ه0000511 ه116‎ ٧) ۳۲٥٨۱0٤۱0١, ٥٥٤ ۲0٢٠0٤۱١٤ ٢۴ 
0۱60٨٨ 50 1۱60٤ 1٥٥٤ 060۲1 10667 0٧٧٧١٥٩٠٨٧, ٥ 0601۱1 9069 
١١١۰. و1‎ ۱١٣١١0 وأ‎ 5۱٨٣6) ۴٠۴۱٨ ٣ 0١٧٧٥٣٧٨٧ ( ١ ۴ 


0۱1010۱11661 1٠ 
23301 0012337 وسو‎ ٤۰ 


3ص۹س00 


٧٣ ۵ه‎ ۹۸ 


وی و٤‏ ۶ کن یو تسا »مو 67 ها اود دوا نا همم۹۸ 
پو سي از یی 


"۱ 7ه وه تل فل طهو 77 7ه وم ناصىل لو وآ ٧۳٣‏ ها نه هت ٥٥هقډه11‏ 
عم همهم جوھایىاو مهه 


اه له حا 3 # تن ۳ ٧13135‏ ت1 حم تاجانم 
ووو- وړ 
د هته له انمم ودل عم ههه 2ه ۳۴م عه ای /٧ھ7)‏ 6 


006٥ ۱۳٨۱١١ 5‏ لا 


۱8 1٥۳٨06000۳ 7 

1٥٧٥: 5۱0۷0٩٥ 

۸۸۲۳٢۲۴١۱6١6۳ 5۱۲/066 7: ٧٧٧١٩0۱60٩ 6٨۱0 0) 516۱۳ ۱0/۱0۳١ ٨ 
0 ۱010/00/1 ٨۸۰ 

١۷۱١٧١٧٧٧٧٧٧٠: 4۸ 


د مفصل نوعیت: د ١13::6 5۷٧٥٧٧‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د 1301١1‏ هډوکی انسی نهایت د 51٧۱07‏ هډوکی د 
١/٧۳/٨٨۱١‏ برځخی د 613۷٧013۳ ٥٥٥٥‏ سره مفصل کیږی. 


د مفصل حرکات: مفصلی سطحی يی یو د بل په مخ ښوییدونکی حرکات اجرا کوی. 


51٥۳0 1٩٥۷/۴۱٥٨ (7۷۳ 
0١٩۴6 


۱ ۸۳٥٧/60/60 (/ ٠۰ 

1٥٥٥ 5۱00۱01 

۸۲۳۲٢۴١١۱١۳ 5۱١۱۲) 06 67: ۸6۳٧/00 ٥٨٥66٥ 0 56600010 ۳ 160٥٥٥٤٥ 6 
0(/ 0. 

٧۷۱١٧١١٧٧١٧٠٧٧٧ 906 


د مفصل نوعیت: د م1011ن 5۷٧٧۷٥٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د دا امه 5 له خوا 0۳٥66٥‏ ۸601606 او د 13 613۷1 له خوا 


د همدی هډوکی وحشی نهایت ددی مفصل په جوړیدو کی رول لری. 
٥ 06 ۷ 0٣6٥ ۳٢ 676‏ ٣٣م‏ ۸ 


0٥3660613۷1618۴ 05٨ 


۱ 


۸۸٩67‏ ۸ه 
۳۴۳ هاا 


۴م 


۸ ۸») 76 


۵ه 
۳ هاا 


مھ 
۳5 


0) 6 


٧۱٢٢٢5 


۷٧١ 77‏ هرم 2د 


ووو 


۱٧ 30۱١0٥۳ 

1۷٥٧٥: 5۱0۷01٥ 801 0١۱0 ٠ 

۲۳۲۲۱۴١١۱١۳ 5۱١۲) 67: 00۱011 )٤٧٥6١60( 0 ١٧١٧٧٧٥٧٢٢٧١ ۳ 0/600 0٧٠ 
١۷۱١٧٧١١٧١٧٧١٧٨: ۴٠٥۱0١, ١)) ١5۱01, /۸.060۱1610(, 0۱6/6٨١ 06 
0/1د«٠ّا0ها.‎ 


د مفصل نوعیت: دغه مفصل د 5۷٧٧٧۷٥٥٨ 0311 0 50١٥» ٤‏ مفاصلو له جملی 
څخه دی. 


مفصلی سطحی: د ٧٧٧٥٠٢٥‏ هډوکی له خوا ٤ ٧٠١٠٧٥١١٤‏ لام 3 او د 013 م٨56‏ 
هډوکی له خوا ۷/٧٧‏ 616010 ددی مفصل په جوړیدو کی رول لری. 
د مفصل حرکات: د قبض بسط تقرب. تبعد تدور. او دایروی شکله حرکات پکی 


اجرا کیدای شی. 
له 


ان نه ١5 (6/٥٢‏ / ن۳ 
6 2/0۷31 


ازاااحی ٨٥٥‏ د 


٧98 6/000 ۰۰ 

1۷٥٥٥ 500۱01 ٠ 

۸۸۲۳۲۲٢۴١١۱١۳ 5۱۲) 67: ۳٥06٥1160 0٨۱٤ 00/۱0/00۱1 0 ٧٧٧٧/٥٢٢٢ ې‎ 
1۳٥6٣٥٥١٥6٥ ۱۱06٨٥٥ 0 0110 ۳ ٧٧66١6١0١ /(ې0‎ ٠ 

٧۷۱١٧١٧١٧٧١٧٨: ۴٠٥٣ (6)أ)‎ 0١۱60 


د مفصل نوعیت: دغه مفصل د 5۷٧٥٧٥٥٨ ۱186 (6۱٥٥‏ له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د ٧٧٨٧٥٠٢‏ هډوکی له خوا ٥۳٥٥٥‏ او 6301١01011‏ چی د 
8٥‏ د ۲۳٥٢6٥٥٨٣٥ ٥٥٢٥٥‏ او ٩ 0٤٥5‏ هډوکی له ٠٥٨0‏ سره ددی مفصل په 
جوړيدو کی رول لری. 


د مفصل حرکات: په دغه مفصل کی د قبض او بسط حرکات اجراء کیدای شی. 


ملا 


ملا 


1١1 66 1 


8٨116 0 


۱ م5‎ ٥۱٥٥ 000/70٨ 
1٧٥ 5٨0۷۱0۱ ٠ 
۸۸۲۳٢٣١١۱6١٣ 5۱۱۲/06 :ده‎ ۱۹60۱01 ۱٥٣۴٢ 0 0۱1۱۱ 6 ٣ ٤٧٥١٣١ |(ۍ0‎ 5 


د مفصل نوعیت: د 01۷01 5۷٧٥٧٥٧‏ د مفاصلو له جملی څخه دی. 


۷د .اهأ هه سا 1۱١۹۸2۹:‏ 
س سک کي 


مفصلی سطحی: ددی مفصل مفصلی سطحی د ۱ل هډوکی له خوا ٩٥0131 ٥٢٢‏ 
او د 5 830 هډوکی له خوا د نوموړی هډوکی 1٥٥٤‏ ! ددی مفصل په جوړیدو کی 
رول لری. 


۱ ۱١٥١١١١ 6010/0۳ ٨۰ 


1 
۸۲۳۲۱۴١١۱۱١۳ 5۱١٨) 67: ٤٧١٥١١١ 0 ۱۱٨۱١ ۳ ۱االا‎ ٠١ ٥٥٢٢٢ 0(/ 0٠ 
١۷۱١٧١٧٧٧١٧٨: 50۱101۱01 010 ۳/۱ 


د مفصل نوعیت: د 0/001 5۷٧٧۷٥٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د 1ل هډوکی له خوا 103د 11٥٣0 0٤‏ او د 130٥5‏ هډوکی له 
خوا ا «٥‏ 103۳ د نوموړی مفصل په جوړیدو کی برخه اخلی. 


د مفصل حرکات: د څنګلی 500131160 او ۳031100 ددی بند د حرکاتو په 
نتیجه کی منځ ته راځی. 


٣ه‏ 0۴ ىی)6 ن۸ 
د وح اوو سح زک وا 


اه 

وهو وه اع ته 

د و 

٨۸۱۲132 ( 51 
۴ه‎ 5 


هصوأی 


عکالك ۳ 


٥-07۶‏ 0ل ه۳ 1ه10151 
دو عا 


مه توصتصن (ا 


۷ 


۱ ٥0۱060٨001١ ۱0٠٥٣٤ ٠٥ ۷٧٧ 
1۷٠٥٥ ٨۱0 1 
۸۸۲۳۲۲۴١١۱١۳ 5۱/۳): |٥/٥٥ ١٨٥0 07 ۱۱00۱١5 ۳ 5600/1060 ۳۲ 6 
ې‎ 1۳۱٩٣ 
مفاصلو له جملی څخه‎ 5۷٧٧۷٨ ۱11105010 د مفصل نوعیت: نوموړی مفصل د‎ 
دی.‎ 


مفصلی سطحی: په علوی کی د کعبری هډوی له خوا ددی هډوکی سفلی نهایت د 
سفلی کعبری زندی مفصل ::0 ۸۳١٤‏ او بالمقابل په سفلی کی د لاس له خوا د 
10113٥6 60‏ او ۳۳۱٢٣6٣٣١٨٤‏ هډوکو علوی محدبی بيیضوی سطحی ددی 
مفصل په جوړیدو کی رول لری. 

د مفصل حرکات: په دی مفصل کی د قبض. بسط تقرب او تبعد حرکات او کمه 
اندازه د 831100 حرکات پکی اجراء کیدای شی. 


۸۳٠١۵۳۷ 
051 


2106 011 


1112 


09 ٧۴ ٠: 

10٥: 5۱00۱01 2۰ 

۸۸۲۳٢۲٠۴١۱١۳ 5۱١۱۳): ه116‎ )6۳٥0٥ ٥ م‌اآاز9‎ 0١١٥٥6٧6 ۷۱١١١ ٧ 
0 

١۷۱١٧١٧٧٧٧١٧٧٠: 4۸ 


د مفصل نوعیت: نوموړی مفاصل د 019116 5۷٧٧۷٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 
مفصلی سطحی: په دغه مفاصلو کی 3۳ هډوکی په خپل منځ کی سره مفصل 


کیږی. 
د مفصل حرکات: په دغه بندونو کی مفصلی سطحی یو دبل په مخ معمولی شانته 
ښوییږی. ٩الل‏ 1۳ 
015164 
۱۱٢١٣٥٥٥٥٥‏ 
6ل 


پوس 
۱٢١٣٥٥٥٥‏ 
ون 


9۸٧١۱١١۱ ٤ 75‏ 
۷٩٨‏ ! 9 
٥٠٥: 1۱١٨٨۱9 5006016 ٥٨. 016٥٤ 0٥٥ 5/0۱0 7‏ (1 
١۷۱١٧١١٧١٧٧١٧١): ۴٠٥) 0, ١)) 6٧5۱01, /۸90۱1610, 000061۱), 5‏ 
.ااأاد 
ددغه مفاصلو له جملی څخه د غټی ګوتی 3۲00696٨031‏ مفصل د 590016 
(٤6‏ او باقی څلور یی د 01016 5۷٧٥۷٠٥٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 
د غټی ګوتی 63۳0006196٨031 (6۱٥٤‏ کی د قبض بسط تبعد او تقرب حرکتونه 
ترسره کیدای شی. 


مه سا 


0 
م . 


8 ۸۴۷٧0٧ (۱: 

1۷٥٥: 5۱0۷۱60٥ ٨0 ٨ 

۸۸۲۳۲۲٢۴١١۱١۳ 5١۳): ١٧٠١٥١١ 0) ٥٢١٣60٨0١5 ۸۳ 8056 0( 61 
0/0/٩٩٨٨. 

١۷۱١٧١٧٧٧١٥٨٨): ۴٠٥٣) 0, ١) ۱٥6١٧۱5۱01, (0؛۸.00۱16۱/‎ 0۱۱0 /00 ۱ 


د مفصل نوعیت: د 600۷1010 5٧٧٧۷٠٥٨٥‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: په دی مفاصلو کی د ٥٧٧٥٥٥٨٨‏ هډوکی سرونه د ١٠۲١۱31‏ 
5 له 835٥‏ سره ددی مفاصلو په جوړیدو کی رول لری. 


دمفصل حرکات: په دی بندونو کی د قبض؛ بسطه تقرب. تبعد او تدوری حرکات 


تسکش و1 م)0 ل ۸۸6۳۸ 
ک ٨‏ 


کل و بر 
۱۱۱9 
۹ل / 


05 رال 


: ْ 
۷ ٢٢٢ 


...89۹ 
1 :106 
نوموړی مفصل د نوعیت له مخی د 5۷٧٧٥۷٠٠ ٥186‏ مفاصلو له جملی څخه دی 
چی عیناآ د ۰31 ٥٥٥٠٧٥٥00003135‏ مفاصلو په شان ساختمان لری. 


| ١١/٥٥ |/۲۲١۱| 56 


۱98 5060/1606 ۰ 
1۷٧٥: 5۱00۱01 
۸۸۲۳۲٣۱١۱6١٥ 5۱۳/06٥: 0١١١١۴١۱6١١ 5۱0۲/0٥٥ 0) 06۳6 ٣۳ 
0٨٧١١6٥ 50۲/066 01 ًأ۱/۱١6‎ 


د مفصل نوعیت: دا د 5۷٧٥٧۷٨ ٥8191٣‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د عجز هډوکی له خوا 51۳٥66 0۴5367 00٨6‏ ۸0۳013۳ او د 
حرقفی هډوکی له خوا ۸0۳٧١013۳ 50۳٥366 0۴1136 0006٥‏ ددی مفصل په جوړيدو 
کی برخه اخلی. مفصلی سطحی د مفصلی عضروفونو په واسطه پوښل شوی دی. 
/|٠٠‏ دآا ١۱٣‏ کاو( 5۱۱۱00 ۱ 
10٥: 566000 ۳.‏ 
۸۸۲۳٢٣١١۱6٥ 5۱۳): (١ 01/501 50۲/066 0( 1.‏ 


د مفصل نوعیت: د 6۳١13870005‏ 560003۳۷ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د نوموړی مفصل په جوړیدو کی د یو طرف عا هډوکی 
5۷٧0٧٧٥١ 6‏ د مقابل ( )6م هډوکی د 5٧٧٧0٧٧٥٥ 5٥۴٥٣٢٥٥‏ سره 
رول لری مفصلی سطحی یی د ٢١٨٠٥٠٣٨٠١ 6۳٢71986٥‏ په واسطه پوښل شوی دی 
ددغه دواړه عضروفی سطحو ترمنځ ):091 1٩١٠١٢0016‏ قرار لری. 


216 لال 
٤5‏ مز پټا اټ 


»اهم ه2 
156 دل ۱ 


٧8 ٢٢٢ ۰ 
1۷٥٥: 5۱0۷٥0٥ 601 0١0 ۴٠ 
۸۲۳۲۲۱٣۱١۳ 5۱١۳): ٤٧٥6١١ 0/٧٧١٤ ۸۴6610۳ 4 
١۷۱١٥٧١٧٧٧١٥٨١: ۴٠٥٣) 0, ١)) 6١5۱01, (0؛۸.00۱16۱/‎ 0۱۱0 //0 


د مفصل نوعیت: د 5۷٧٧٧۷٠٨ 0311 0 5٠٥٤‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د فخذ د هډوکی له خوا 1٥٥٨0 0۶٠۳٨١٥‏ او د 6:٠٥‏ هډوکی له 
خو ٥٣٥۶3 3٥١3101017‏ ددی مفصل په جوړیدو کی رول لری. مفصلی سطحی یی 
د مفصلی عضروفونو په واسطه پوښل شوی دی. 
د مفصل حرکات: په دی بند کی د قبض بسط تبعد. تقرب 13760 او 
۹٨٧‏ ٨ل‏ حرکات ترسره کولای شی. 
(الاع) ۱93/001 ا۱0/6/1013/| 


۱۱ 1 


۸۴101101 ۱6707 86 06 
۸٠٥٥30137 67 


۴۵ ١ ۵0301387 8 


!!90/1١ ١/١ ) 4٧٥٥ ٤٥٢3٥١٢ 6 
3800061166 -3111 6 6 
06/013 561016013 


: »9/01 
تسل ٩‏ سه سسسيسټ (انه) 9۵۵7 


001 8 6 


۸٠۱5350037 767 


۸66٢8008۳ 8 


0316 6 


0101310 ۷ 


:ء٢٢‏ ٢ه‏ ها 


۸٧٥٥) 6 ۱۱و3/٥٤‎ 6 46 


66 دد0۱ 


٣‏ اه 0۴/٥٥٥٥‏ ٧٥٧۵و‏ نا 
79٨0‏ 001013466 1 2621350137 


:)و ۶(لون وز و٧‏ 9 


5673 77 
6 


۵1610۳ 1٧٥٧٠۱٥٥ 136 6 


م0 
11/01910131 3۵ 3 1 
تت 


231 98 0۳۳3 1 


013۵٨: 573۷5 ۸3501 ٥6٥ 5006805, 2008 1 
)٥و/ او‎ ٢ 6 2009 اط‎ ٧٠٠٥ اا۴۴۱‎ ۱۷۱٥51066, 3 ۱1۳0۳۴۲ 0) ٤۱92۷76 1۱۴ ۸١١ 9۱5۶ 56. 


ده ساه|أ ه هس 1٨۸٨۱۹2۹۵-۷۷۳٨‏ 
يي کيسالک 


۱٧8 ٥٥٨٥١١ 9 ۰۰‏ 
1٥٠٥: 5۱0۷60 ٥1٨٨06 61/٥6٨ (۱60 0۱۱0 6٧٧۱١ ۹6‏ 
/5٣١١١ 0۱۱۴) 1‏ ا6١١١6961|‏ 010116 60 )5 
۴٥٨٨0٥٥٥۱٥0) |0۱٢٥٠: 0۱01/67 0 01/5601 6٨۱0 0 ۳‏ 
60١0/٥6 0) 0۳٥۱٨٨۱60 6٧0 0 7‏ 
٥٨٧٥٥0٥0011٥١0٥ ٠٥: 95/6٨٥٥ 5۲/66 (" 7‏ 
۴۰ 0 ه ١61٥١٥0٥ ۶٨١/6‏ 
١۷۱١٧١٧١٧٧١٨٣): ۴٠٤٥٣) /)6( 0۱۱6) ٨‏ 
د مفصل نوعیت: د زنګانه په بند کی د 11013 او ٥٥١‏ د هډوکو ترمنځ بند د 
5٣٥٥٥١١ 6‏ مفاصلو له جملی څخه او د ۴٥/٣‏ او ٥٥١٥113‏ هډوکو ترمنځ 
بند د 5٧٧٧۷٥٥٨٥ م٤ 0٧٥‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: ددغه مفصل په جوړیدو کی له یوی خوا د فخذْ هډوکي ٠0۷٧٥٥‏ 
د ادا د هډوکی له 6000۷6٥‏ سره او له بلی خوا د ۴٠٧/٣٣‏ هډوکی د سفلی 
تهایت قدامی سطحه د ج1اع83 هډوکی د خلفی سطحی سره مفصل کیږی د 

فُخذ( )۴٠٢۳ ٢‏ . رضفی )92٧١113(‏ او 7:013 هډوکو مفصلی سطحی د مفصلی 
غضروفونو په واسطه پوښل شوی دی. 

د مفصل حرکات: په دی بند کی د فبض. بسط او په کمه اندازه ۹0131101 حرکات 
ترسره کیدای شی. 06 ۸1٥٢ 16 10٥‏ 
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٧‏ 6 5۱0 ار ونږو 
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و 
)۳۲٣۱6۲ 80۱1 5(‏ 


۵ ٤١١۸ 
)٨١١ ۴6۸ ٨( 


11٢ 
0۴6 8۱٥٤5 ( 


1۱ (//2 0۱60۳ ١/٤1 
۵ م د۶11‎ ٨٨٥٥ ۱۱/0/0۳ (۰ 
1٧٥: 5۷٨۱0۷٥0٩٥۱ 
۸۸۲۳٢٣١١۱6٥ 5۱١۲) ٥: 1۱٥٧١٥١١ 0٥۱01٥٥١ 0 )۱ ۱61 1۱۱۱ ٠ 
١۷۱١٧١٧٧٧٧١٧٧٠: 4۸ 


د مفصل نوعیت: نوموړی مفصل د م0131 5۷٧٥٧۷٠٨‏ مفاصلو څخه دی. 


مفصلی سطحی: دغه مفصل د 11013 هډوکی د وحشی 60۷6 او د 013 ۴۱5 
هډوکی د علوی نهایت ترمنځ جوړیږی. مفصلی سطحی یی د مفصلی عضروفونو په 
واسطه پوښل شوی دی. 

د مفصل حرکات: مفصلی سطحی یو په بل کمه اندازه ښووییدونکی حرکات اجراء 
کوی چی قابل د محسوس کیدو نه دی. 


7 مس١س١سس۸ه‏ 77499۸۸ #7 
سک نل 


۱ ۱۹٥١٥١١ ۱/۱/260۳ 
106: 1 
۸۸۲۳٢۱١١۱6٥ 5۱۳066: ۴۱90۱60۳ ٥٥٢۴٢ 0 ١۱0۱017 ۱۳/6٠٠٢ 6٨0 


١ 
مفاصلو له جملی څخه دی.‎ ۴5۳٣ 5 د مفصل نوعیت: نوموړی مفصل د‎ 
او د‎ )۴15 013۳ ٥٥٥٥٥( مفصلی سطحی: دغه مفصل د 1113 هډوکی د سفلی نهایت‎ 
هډوکی د سفلی نهایت ترمنځ جوړیږی.‎ 3 


٧٤٥٥١ 3ه‎ ۸٨06037 ۷ 
8 ۸7 
پهه-ه کچ‎ ۱ 
77٢ ٧021707 17 ام مههه‎ 
' || ٥/١ 06 
1 -- و اه‎ 
1 0201692 667 
٧۷ 0 ا3‎ 45 
۱ ۱ 
: 0550/-ل‎ 858 06 0321! 
١ 0١10630 
1 انا 0ه‎ 6 
۱ 3) 58 
٣ 
: ۸67 
٨. 0 |۱١ ۴) ٢: 
33 
٤۸و‎ 
0006109 1 9 
۲306 0 115037 سن‎ 


۸١ 15 

7 1 

۶ ۶ 
#١ 


٧03516)0 ١15101150187۸ 1 


۱٩٣٥٥ ٣/٥٤٥ )۱۱01503( 1 


۸ ۴٥1۳6٥ ۷٧ ٥٢٢۷٥٥6 5 


مسفامه څ وعنسنه نموم را ١‏ څځلاد ۱۵ مس( سو 0/4 2011 9 داي ېډه 


نیس 


۱8 ۸1/616 ٠ 
1٥٥٥ 5۱00۱0 2۰ 
۸۸۲۳٢٣١۱6٥ 5١۳) ٥: 6٥١٥٤ 5۱٨/١٥١ 0) ۱٧٥١١١١ ٨۱0 / 6 
۷١۱١١۱ ١٥٣٥6060 0/٥٥٥٥ 0١۱60 ۱٥0١٥٥١ ۱٥٧٧/٥٥٧٨ 0 ۳۶ 
5١006٨٥0٥ ٧٧٥٥6060 0٨۱0 ۱00١٥٥١ 0۳٤٢۱۴١١۱١۳ 511/066 07 71. 
٧۷٧١٧٧١١٧١٧٧١٨٨: 10/16) 0١1) 6/۱ 


د مفصل نوعیت: نوموړی مفصل د 11986 5۷٧٧۷٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 
مفصلی سطحی: د مفصل علوی مفصلی سطحه د 13 هډوکی د سفلی نهایت په 


شمول د ٧۷٥٥0٠٨ ٧٥/٥٥٥١‏ او د ۴13 هډوکی د وحشی ٧3/٥٥٥٤‏ او 

۱۴٠٠٥٥ ١۳٠٧١٥٢ 10٥0013۳ 85‏ په واسطه او د مفصل سفلی مفصلی 
سطحه د وا7 هډوکی د جسم د علوى» انسی او وحشی مفصلی سطحو په واسطه 
جوړیږی. 

د مفصل حرکات: په دی بند کی د 090511٠6٥‏ ( په دی حرکت کی د پښو ګوتی 
پورته خواته تمایل پیدا کوی)» ٢1۲۳٠6٥‏ ( په دی حرکت کی د پښو ګوتی 
ښکته خواته تمایل پیدا کوی) او کمه اندازه ۸500617010 او ۸00061760 حرکات 


۸٨ 077 7 
0001٥1 ۳0006 ||. د‎ 


٧٣۶م‎ 
ل٢‎ ٢٢ ۷٧ 


10۲501 1 


٧ 200۳ 07 
10٥: 5۱00۱01 ۰ 
۸۸۲۳۲٣۱۴١١۱6٣ 5۱١۳) ٥: 6١٢٤ 5۱٨/٥٥١ 0) 10١/١٤5 06٨٥۱٥٥ 
قا کی‎ 


د مفصل نوعیت: دغه مفصل د 013106 5۷٧٥۷٠٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: دغه مفصل د )اه هډوکی د جسم د سفلی سطحی او د 
٥) 5‏ هډوکی د علوی سطحی ترمنځ جوړیږی د مفصل مفصلی سطحی د 
مفصلی عضروفونو په واسطه پوښل شوی دی. 
9۰۰ 5 10۱001016006060 ۱8 
1٧٥: 5٨0۷٥٣٥1‏ 
۸۸۲۳٢٣١١۱6٥ 5۱۳) ٥: ٥٧٥١١ 0 10١/١5۳ ٥0956٥٥٥ 0( ۴١۳٣۳‏ 
5050110600160۳٨ ۰‏ 


د مفصل نوعیت: دغه مفصل تقریباً د 5۷٧٥٧٧ ١١110010‏ مفاصلو له جملی څخه 
دی. 
مفصلی سطحی: د 171 هډوکی سر د ٠٧۷٧١٠‏ هډوکی خلفی مقعره سطحه او د 
5/3٥3۳ 1‏ علوی سطحه ددی مفصل په جوړیدو کی برخه اخلی» 
مفصلی سطحی یی د مفصلی عضروفونو په واسطه پوښل شوی دی. 
٩ ٨‏ 
1٥٥: 5۷٩۱۱0۷٥0٩٥۱‏ 
۸۲۳٢٣١١۱6٥ 5۲): ۸1٧6٠١٤ 0) 01۱6091605٤۳ ٥951٥٥٥٥٣٥‏ 
حا" 


د مفصل نوعیت: د 10116ن 5۷٧٧۷٥٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


۹۰۹۹س۹۹ےےسسیتځببیعت٩۹س۹۹سسیییت‏ ېېي يي۰ی۹ب۰۰۹۹يسسسسس اك 


مفصلی سطحی: د ٥1 ٥٧6٥5‏ هډوکی قدامی نهایت او د 6010 هډوکی خلفی 
سطحه ددی مفصل په جوړیدو کی رول لری. مفصلی سطحی یی د مفصلی 
عضروفونو په واسطه پوښل شوی دی. 


۱٧8 ٥٥٥٥٥٧ ١٩٨ 
10٥: 5۱00۱01 ۰ 
۸0۲۳۴١۱6۳ 5۱۳06: ٧60۷٧۴١6۳۳۲ 0٨۷ 
مفاصلو له جملی څخه دی‎ 5۷٧٥٧۷٠٨٥ 01910٥ د مفصل نوعیت: دغه بند د‎ 
هډوکو ترمنځ‎ ١6۴0۳٧٤٥ او دری عدده‎ ١۷١13۳ مفصلی سطحی: دغه بند د‎ 
جوړیږی. مفصلی محفظه یی د 0:531 او ::913 رابطو په واسطه تقويه کیږی.‎ 


۱٥٨٥٥ 00٨‏ اا 
.1 :106 
۸۸۲۳٢۲٠۴١۱١۳ 5۱١۳): )٥٥٠٥٥6٥٥ 6۱٥٥0 0٨١١60 ٨٨۱‏ 


د مفصل نوعیت: دغه بند د ۴٣‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: دغه مفصل د 606010 او ١3۷١013۳‏ هډوکو ترمنځ چی د 
813٥٥٤, 0‏ او 1٩٥٥٥٥٥٥٥٤‏ رابطو په واسطه تقویه کیږی جوړیږی. 


۱ ٥د‎ ٥٥٣٧ ۱٥٧١ 0٨۱60 ٧١١١١١١0٣٨ /.٨۰ 
1٥٥: 5۱00۱01 ۰ 


د مفصل نوعیت: نوموړی بند د 01916 5۷٧٥٧۷٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


او کوم هډوکی چی ددی په جوړیدو کی برخه اخلی د ٥919٤١٤‏ ,0960531 او 
5 رابطو په واسطه یو د بل سره مرتبط کیږی. 


1۱۸۱٩۴٩‏ هی 
1٥٥: 5۱00۱01 ۰‏ 


د مفصل نوعیت: نوموړی بند هم د 1010:6ن 5۷٧0۷3‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


او کوم هډوکی چی ددی په جوړيدو کی برخه اخلی د ١10٠٠‏ ,090531 او 
05 رابطو په واسطه یو د بل سره مرتبط کیږی. 


٩ ٧٨۷۴ ٨17 
1٥٠٥: 5۱0۷۱0 ٨ 1 
مفاصلو‎ | ٢٥٥٢13131531 او‎ ٥١٥٥٥٥٥۳0001313 5 31 دغه مفاصل د لاس د‎ 
سره شباهت لری.‎ 
۱8 ٨٨6 ١١١ ٧١ ٧ 
1۷٥٧٥٧ 50۱0 7 
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اهم( موو قاتا اه مد څل 0 


4716 7 ه0 ۹ م0116 "1۳ 
ټی له نمی 11 


1125 ۷ مه‎ ٤٣ ه13۳۶‎ ٣٤ 


عرااو1 ۴ ٤‏ پ۵ 7003 ۸3 
عرماه مه ل هه! ۲۹ هم مع ۳٨‏ ه) اهنت ۵ 3ل هم مهوا 


ھمومط ه۶ همی اهالکؤ,1 


7 د9 1٧۴ ۳٩٣3۳۶2 ٧ ۲2ا!۸١آع ۱٥١١‏ ۴ه 0511۷ ه5 د1۱ 


اه ٣‏ شاموام ردو 
کر 206 0۴ 


۷ سښ١سم١١۶١۸9‏ اس۴١١‏ 1 
يکل 


10/٨٨٤ 0) ۷١٧٧١٧١١٨6٧ ٨7 
۱8 ۸1/0016 0 7 
1٠٥: 5۱00۱01 72۰ 
۸۸۲۳٢٣١١١۱6٥ 5۳): 066/010 60۱0/0657 506۱0٥٥ ۴7 
لک‎ ١)06ه‎ 0 ۱0٧١١١ 0( ٠ 


د مفصل نوعیت: دغه مفصل د 1186 5۷٧٧٧۷٠٥٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: په علوی کی د 07131 هډوکی له خوا 0661131 

ک ١٤‏ (د ٥۳٥٥6١ ۱٥890١١‏ په دواړو خواوو کی قرار لری) او په 
سفلی کی د ۸35 د فقری د وحشی کتلو علوی مفصلی سطحی ددی مفصل په 
جوړيدو کی رول لری. 


٧ ٥۵۱00 0۱0 6:‏ 
٥٧١06٨٠: 5٧0۱0۱ ٠‏ 
0١٥١: 5۱0۷0٥۱‏ 
۸۸۳٢۲۴١۱6١6۳ 5۱١/۳): ۷۱١600 0٥٧۱5 0)) 5۳ ۴0٣6 1‏ 
۱۱٠6٣٢۱١١ 6‏ ۳ وا):0 0 0٤٥٨٤ 5۱ ٥١١٥ 0٣٤٢۱١١6١٥ ٥٥٥66٥‏ 
٧۱0١٥١١١ ٥٥٢٤۶ 0(7 ٠‏ 0 
د مفاصلو نوعیت: په دغه مفصل کی ۱٤٥0٠3 ) 61١٨٤‏ 37131 ۸113110 د 
5٥۷/3١ 6‏ مفاصلو له جملی څخه او نور دواړه یی د 01916 5۷٧٧٧٧٥٧٨‏ 
مفاصلو له جملی څخه دی. 
مفصلی سطحی: 6171 ) 31( ۸19010 په حقیقت کی د دری مفاصلو څخه متشکل 
شوی دی. چی یو مفصل یی د 3 05 او د ١135‏ د فقری د ۸١٣١٠٢٧٤ ٣۴(‏ 
او 06175 ۴٥٥٥٣‏ ترمنځ ( )۵٢٥/111 (031 ٥0 (6/٥٥‏ او باقی دوه نور 
مفصل یی چی په دواړو خواو کی موقیعت لری د )۸١٧31110 (0031 ٥٥٥ (61٨٥(‏ 
په نوم یادیږی. په دی اخیرو دواړو مفاصلو کی د ۸١35‏ د فقری هر یو ٥٥٣٥٥٣‏ 
٢٢3۳5 7‏ چی د نوموړی فقری په مربوطه جنبی کتله کی قرار لری د 


5 فقری د مربوطه 500٠٥ ٣٢/13۳ 0۳٥66٥‏ د مفصلی سطحی سره په 


دواړه خواو کی مفصل کیږی. 
)۳٢( 0018 0‏ ی۸ ابص نت ٢‏ 


: ۶ 02 )304( 
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1 ۸/60 1 
(3188) 001 کچ ً 87 30610 
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1۱6 4 | 86 
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۱ 8٥٥٥٥٥ ۸): 861١/6١ ٥٧٣٧١٧١٨٧٣٥١ ۰ 
1٥٧٥: 566000٥۷ 0۲۱۱660۱005 

د فقراتو د جسمونو ترمنځ مفاصل: 
د مفاصلو نوعیت: دا مفاصل د ۳118/0015 56003۳۷ مفاصلو له جملی څخه 
دی. 
مفصلی سطحی: مفصلی سطحی یی په ترتیب سره له پورته څخه لاندی د پورتنی 
فقری د جسم د لاندینی سطحی او د لاندینی فقری د جسم د پورتنی سطحی څخه 
عبارت دی. د فقراتو د جسمونو مفصلی سطحی خفیف مقعریت لری چی د مفصلی 
عضروفونو په واسطه پوښل شوی او د بین الفقری ع 0:5 په واسطه سره مرتبط 
شوی دی. بین الفقری 0:5 لرونکی د ع6011 الیافو دی چی د فقراتو جسمونه 
سره مرتبط کوی. 
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۱8 ٧۱٥٥٥١ 0 ۸۳٢00۱60۳١ 5: 
1٥٧٥: 5۷٨۱0۷0٩٥١ 
۸۸۲۳٢۲۴١۱6١۳ 5/۳): 06٨۱٥ 0٣٢۱/60۳ 0066557 7 
0٢/600٨ 06٥٥ 07 ٠ 


د مفاصلو نوعیت: نوموړی مفاصل د 01316 5۷٧٥٧۷٠‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 
مفصلی سطحی: په دی مفاصلو کی د پورتنی فقری 3۳71۴0013۳15 ۱6٠55‏ 


67 ند ښکتنی فقری له 506107 ٥٥٥٥٥ ٢١013۳15‏ سره مفصل کیږی. 
مفصلی سطحی یی د مفصلی عضروفونو په واسطه پوښل شوی دی. 


02126۳ ۱0١2/0017 3١9 71 
۱9037671117 ( 7 


200۱356۱١66 1 


1٤٧٥١٥01608 54 


: نا‎ 903/811 67 
۸1516۳ ۱62/01/01/ 3١ 1 52006۱5 /م‎ ٥ 5 1 
)۸( )5( 


1516 ك»ها 


٧8 50/0005 
۸٥٢ 0٥066٧6٥ 1) ٧٣٣١١١٠١ أ٧٧٣)١١‎ ۱١ 00 65 
||90١ ٥٨و,‎ ٥1٥٤ه‎ ۱٣١٥١١ کا‎ ۱٨۱٧٧١ 05 !أ١‎ ٥٧6٧٥٨6٤١ 01۸1 
تو‎ 


د دوه مجاورو فقراتو 50/0005 ٥6٥55‏ یو له بل سره د 05 0110 1١٧١١١‏ 
5٢‏ او 500۳٣501005 1183٧6٤‏ په واسطه وصل شوی دی. 


ادد 7ه أ هه 47۶7۸د ۱۱1ا|ا۱ه۷/۱:ز11ل1۱۹2۹ 
س سک کي 


00۳٥٥010005 5‏ 5: د فقراتو د 5 :50/00 ٥۳٥6٥55‏ زروی سره نښلوی. 
په رقبی ناحیه کی نوموړی رباط د 01:63 چا په نوم یادیږی. 
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٢ه ٥6055‏ م5 - 
اا ۶ نه وا 


771 068 776م 50۳۴9 


٥ ٧٠: 
106: 566000۷ 0. 
۸۸۲۳٢٣۱١۱6٥ 5۳): ات (0 ه8027‎ ٣ 006٣٥ 0 ۳ 


د مفصل نوعیت: دغه مفصل د ثانوی 63۲113857005 مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د نوموړی مفصل په جوړیدو کی د )59 هډوکی زروه او د 
5 هډوکی قاعده رول لری. 


مهم ١۸هد‏ #7۶۸۴ 
يسک کي 


۱8 1٥۱٩1 (00101000۳ 
1٠٥٥ 5٨0۷۱٥٥ 6 
۸۲۳۲۱۴١۱١۳ 5۳): ۷۱١٨۱0010۳ 10550 0 1٧٩ 00٨6٥ ۳ ٤٤٥١١ 
60١0/٥٥0 0٥٥٢66٥٥ 7 7 


د مفصل نوعیت: د 05010 111ع 5۷٧٧٥٧٥٥٥‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: ددی مفصل په جوړیدو کی د 6٧/00٥٥‏ هډوکی ۱۷1١010013۳‏ 
23 او د 003 ٧۷۱٨00‏ هډوکی 1٥1٥٨٤‏ رول لری. 


اع - ١۱٤١١١‏ وواه ۶ هس 


وهه ۶ -۱١١‏ وو ه9 9ه 


6۳٥٥0۵ م٤5‎ 


٢١ -‏ لړ 
0-٧‏ 7 لاس رز 8 چ- 6 ٤٢۱٥6۳٣٣٣١‏ 
خن ٢٨-٣‏ 1 کله 


٨۳۱1۰١٣۱3۳ هدمه‎ 


۲م ۱135160 
31٠۳۹۵١ 51‏ ا 


5۹۷۱٥60۱6٣١ 


-٢١ ه١‎ ٧٥ 0-۵‏ وو -٢١ ٥‏ وو سم 
او وو 


3٨0/718 ( 51‏ الات 


5۳٣٩5 7 6 


١٤٢٢٤٣٢ ٧۷‏ ها (ة) 


موه مصت هاصجصوجمتا مه وم:-عفقبن ‏ ۳ مهدمصسف ممصنمهمهم ت0 د ته یهيې مهن 


0)) ۳٢ 


۱٧9 ٢٥٥٥١ 0 1 
1٥٥٥ ٨۷۱٥٥ ۴6 
۸۲۳٢٣۱۴١١١۱6١٥ 5۱١۳/٠6٥: ٥٧٥١١ 0 0567 05101 0٢٢١۱0۳ 6 


٢٣٥٥٨٩٣١١ ۸‏ 0 
د مفصل نوعیت: د م1011ن 5۷٧٥۷٥٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: د هری پښتی د سر برخه د او ٠1‏ مفصلی برخه د 
٥٧٩٧٥٧٧٥٥٩ ۷٧‏ سره مفصل کیږی. 


کچچ۶ت۶ځکئیک۳چیکچیچچچچب.سچچچچیییچچچچ 


٧٥۳٧۲١ 


0)) 6 
هم‎ 
٥9 ۱۴۶۳ 
1٧٥٥ 5۱00۱01 7۰ 
۸۸۲۳٢۲٠۴١۱6١۳ 5۲): 0501 11106٥6٥6 ۳ 1۳٢٧٥٣ ٠ 


د مفصل نوعیت: د 01906 5٧٧٧۷٨‏ مفاصلو له جملی څخه دی. 


مفصلی سطحی: ددی مفاصلو په جوړيدو کی د اضلاعو ٥3۴۱6 3۳٢١/١13۳‏ 
23 اا ٥٥ادة‏ د مربوطه فقری د ۲٣٧٤١٥١٢ م۲٥ ۵٤٥٥‏ له ٥٥٥5ت)ت ٨٥٣٥٣‏ 
9515 سره مفصل کیږی. 


٥99 0 7 
106: ۳۳۲۲۹۱0٤ 
۸۸۲۳٢٣۱١۱6٥ 5۳): ۸۱٧6٣٠١٤ ٨۱0 0 »)05٥0 ٨ 05101 5۲/06٥ ه٥‎ 
5٤)٣٣٩١١١٨٨( ) 1-7(. 8,9,10 516۳106100601 0١١60 ١١۳١۳٠۰: 


ددی مفاصلو له جملی څخه اول نه تر اووم 5٧:٥ ٠:٥31‏ مفاصلو پوری د 

۶۳7۲٠٣٢٢ ۵٢38 65‏ مفاصلو له جملی څخه دی او باقی د اتم نه تر لسمو 
پوښتیو پوری د پښتیو عضروفی برخی اول په خپل منځ کی سره مفصل او بیا د 
سټرنوم هډوکی سره مفصل جوړوی چی د 1٥٥٥٣660073‏ او 516٧1067001731‏ 


مفاصلو په نوم يادیېږی چی دواړه ګروپه مفاصل د ساده سینوویال مفاصلو له جملی 


څخه حسابیږی 
۱2١0 (۱ ٧‏ 
نی 
م111 72 
٢‏ د نا 


0 ١۱٧۷۱6) 0161۴ 4 31 03۷5 ۸031017۷ ۱9) 510575 7 


م١١١۸د 7۸79١١‏ #7 
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)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9113 77 


7 ٧٢ 
۱۷۱١١٩ 
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۱۷۱١5١١13۳١ 77 


1۱16 ٧۱۱١56١۱60۳ (5/6١۷ ٧٢5 0015/0/6 0٥ ٥٨٩٨٥٤ ۱٨٧۷١١٧١١٣ 01١٥۱٤6 
٥0). ۸۴۲0616010٥٥٨٥٥ ٥90116٥7 0٥ 1٥٤ 5/٧٥٥6 55) 6٧ 0٨٥ 0000٥7 0 
٧۱۱00٧60 ۱۱۱٧6٥6٥ )۱ 60٤ ٥0٨/6 ۱١٥ ۳٥/9١۱٧ ۱٥ 0 0 ٥٧0 ک‎ 7 
م۶۹ تر‎ 
د عضلاتو علم د اناټومی د هغه بخش څخه عبارت دی چی د بدن د مختلفو نواحیو د‎ 
عضلاتو اناتومیک موقیعت. منشاء. ارتکاز تعصیب. او د هغوی د عمده وظایفو‎ 
څخه بحث کوی او خپله عضلات عبارت د هغه اعضاوٌ څخه دی چی دیوی تنبه‎ 
کوی او د تقلص په نتیجه کی‎ 6٥0:01/6)6٥ د تاثیر لاندی تقلص‎ 60 
عضله لنډیږی. ضخیمیږی او سختیږی.‎ 


۱ ۹ ١ 
٧٧٤ )٥١٥٣١١ 6 23٥013 6 6 51) ٥٥٥١ا‎ 6 


860۷ ٩1: 


1081 010006۳ 110/5 ۱)) ج؛--66‎ 5۱٥١٥٧۱٥٥٥ ٧٤ ک‎ 


۱8 ٥٧٥١٥٥١ ۱۲٨۱٥ ٧١١) ک‎ ۸۳٧١١ ١١ ګک٩ک‎ 
۱8 ٨٢٥١٣١ ١۱١١) ک‎ ۳٥٣٥٣٣٣ ٧۱ ک‎ 
۱8 ٧١ ٥٧٩)٧٩ ۱٧١١) او ک‎ ٢٢٢٠٢ 


۱8 ٥٧٥٥٥6٢ ٩ 
۱8 ۸٢٧00۱: 6٨٥ ۱ ک‎ 


5190106٥ ٧۱١١) ک‎ 


۱8 ۸٧٧٧١٥٢۱٥۳١ 5 
٥8 ٥0:16 ٥۳٨ 65 
۱8 ٧٧١٧٥٧0٠۱ ٨ا کې‎ 
۱8 1٥٥٥٥٥٨٥ ٤١٤٩ 


۸٧٧٥٥٠٢٠١٤ ۱۷۱٧۴6٧٥٠١ 6 7 


1٧۷/6 56 
5۱06/6/6 اا‎ ٥6 0٥6 ا(0‎ 6 
٥٥6٥0٥60٥2 ٧۷۱١/6١ 6 
٥٥ ٥0٥/٤٥ ٧۷١٣٠١١ ٧٣. 5 ۱١ ١60/١٨6 6 


١0116٨٥ ٥۷٧١٧١٨6٥١ (7 6٧ 


00/٧/60 ٥٣٣١ ٩٧۷: 0٥٥٥ کا‎ 0601660 0٧٧٥٢١٩ 0 5600۱۱0 ٧٨۱٥١١ 0٥ ۸ 
5600010۳٠5. 1٨٠0٨٥ه‎ ٥6١٣١٥١٥ ٥٤٥٩۱٥٥ 0 5600۱010 0٥6 0٥/6 ٨١ ٠: 
٧98 5100۳6 5 
۱٩ ۱۱۳١ 5 
۱8 16٥66 7 
٥8 1٥65 7 
۱8 1015١١١١5 7 


٧۷۱٧٥٩0٠٨1 ٧۷۱١٧١۴٧۱٥6۸ ۳ ۴۳‏ 
پدی کی صرف یوه عضله شامله ده چی عبارت ده له 5٠6٣٣٥١05 3٠) ٠٥‏ عضلی 
٥٥٥٥ ٤ا‎ ۱۷۱٤٠٧٧۴٧١ ٢ 0۴۳‏ | 
پدی ګروپ کی تنها یوه عضله شامله ده چی عبارت ده له 011010 عضلی څخه. 


تش یسشسیی٩ییسی٩سیییتش‏ ینیپس بیس چوييچ۹۹6س۹۹۰يييسي یی تت يینییییتك 


غه تا 
|| 


۸١١١ ١١) ک‎ 


091۷۱٠6٥0 ٥٥0 ۸۱11٥610٥ ٨۹٩ ٥956٣6١ 1. 
۸۱٧٥٥٩٢٧٥٩ 0٥٥٥0٥ 6 


۱8 81)6 05 8۳٥6۱3 6 
08 0٥٥600٥٥61311 5 6 
۱88 8۳٥6٩۱١١ 6 


١9:16 0٥٥٥0٥ 
۱88 ۱۳۱٥05 ٧ 
۳٥٥٥٣٣٣٣٥ 5 
01۷۱060 ٥٩٣٣١ ۸٧٧٥٥٣٠٤, ٥051٥60٥ ۸٨۱0 13٥٥6٥٥٢ ٠. 
۸٧٧٧٥٢٩٧٠١٤٩ ٧۷۱٧١١۴١٥6١ ۱۳۷٠ 
0۱۷1067 1١١ 1600٥ ۰ 
177 ۰: 


۱8 ۴٣۱٥٣)6٥ 6۵۳0 ۳٥031 6 
۱8 9۳۲٥310٥ ٤٥65 6 

۱8 ١3۱٩٨۱۵٧٣٠ ۱0855 6 

۱8 ۴٣۱١)١٥ 6٥۳0 01113۳ 6 


20 1: 
۱ ١٣١)٥٥ 05/10١١ 555 
3۱0 ٠: 


۱8 ١٧١٣)6٥ 015110۳١ 65 
۱88 ١۱٥)٥٠٥ 001116 65 


#۸۴۸١ لم‎ 
يلککلکلککسستيک٨۳س‎ 


4۱۹ ۰ 


۱8 ٢۳٥6۳ 65 
١5/٥٣٥ ۷٥١٧١٨6١٥١6١ ۲ 1 
0۷۱060 ٥٣٥٥ ٥٥١٤ ۱٥۷٥٥٤ 500611613 ٥0 1 
م50‎ 


۱88 ۸۱٩٥66065 6 

۱8 ١٧٥٥٧٧٥٥٥٤ 63۳0 011۳ 6 
۱8 ١٢٠٣٥٧٣٧٥٤ 05/10١1 6 

٥8 ۴٧٥٧٧٨١٥٥ 05/1 ۱٧۱۱۱۲٨٢١ ۴6 


مم مه 


۱8 ۸١00666٥ 0111/61 ۱٥85 6 
۱8 ١٢٠٣٥٧٣٤ 0011/616 0١6٣ 6 
۱8 ١٧١٥٧٧٥٥٤ 0011161 ۱0805 6 
۱8 ١٩٧٥٧٧٥٥٥ ١06 6 


١٥٤٥٥٥٢٥٨٤ ٧۷۱١٧١١6١٠١ ٢ 
۳۴۳٣٣٣ 5006۳16131 ٥ 1 


۱8 116 8۲610۳3013115 6 

۱8 1٨6 ٨٩٣٥٧٣٩٥٥ 63۳0 ۳٥0311 ۱٥805 6 
۱8 1٥٩٨ه‎ ٤٩٣٥٧٣٩0٥٤ 63۳0 ۳٥6013115 0۳6۱ 6 
۱8 1٥٩ 50011316۳ 6 


۱٥٨٨٤١ ٧١ ک‎ 


01۷۱060 1٥60 1۱٩66 7. 


۱8 ٩٣٠٥٨٥٨٢ ١ ک‎ 
۱8 ٧١١٥٢٣٥٨٨٥٢ ١ ٤ک‎ 
۱8 ٧٧۱۱00161۱6۱٥٥۳ ٧۱١١ ک‎ 


1٧۱٥٨٣٣٤٢ ٤٩ 
د لاس د وحشی برخی عضلات: د لاس د وحشی برخی عضلات د لاس لمړنی ګوتی‎ 
پوری مربوط دی او دغه عضلات له سطحی نه عمق ته عبارت دی له:‎ ١167 


۱8 ۸006660٥ 001116) 0٧6٧۱ 6 
۱8 ۴٣١٣)6٥ 0111/61م‎ 0۳6۱5 6 

۱8 00000605 001116 6 

۱8 ۸000616٥ 0011166 6 


٧۷٧٢٣٢٠٧٥٨٥٨٢ ٤٤٩ 
د لاس د انسی ګروپ عضلات: دغه عضلات چی د لاس کوچنی ګوتی پوری مربوط‎ 
دی څلور عدده دی چی له سطحی څخه عمق ته په لاندی ډول دی:‎ 
18 1٨٠6 ١3113۳٧ 6 
۱ 1٨٣ه‎ ۸١00616٥ 0185111 ۲۱۱1٧٧١١ 6 


۱8 1٩٨٥ ١٠٥٣) ٥٥ 0185/11 ٧۱1۱٧٧١١ أ‎ 6 
۱8 1٨٩٨ 000016015 018511 ۱٧۱۱٧۱٧٧۱١ 6 


۱۷۱۱00161116۹٣۳ 655‏ 
دلاس د متوسطی برخی عضلات: د لاس په متوسط قسمت کی د 10٧٧۱0٧٧)‏ او 
65 عضلات شامل دی. 


011-1 ٢-0 سه و‎ ١ ٢ 


دغه عضلات نظر د دوی موقیعت ته په دوه برخو ویشل کیږی 

وت ٢ ٢٧٧۳‏ 1112 
دغه عضلات څلور عدده واړه عضلات دی چی د میتاکارپ هډوکو د جسمونو ترمنځ 
قرار لری او دا عضلات له وحشی څخه انسی خواته نامګذاری کیږی یعنی د وحشی 
څخه انسی خواته د 1,2,3,4 1٥٥٥055٥٥05 ٥٢‏ 3173۳ عضلاتو په نوم 
یادیږی. 

1٧١٥٣٥١٤ ۷۱١٧٩۴۱٥١١ 8‏ 001531 م116 


دغه عضلات د دا 831/٥٤ 1٧١٥١٥٥٥٥٤‏ عضلاتو غوندی څلور عدده دی چی د 

لاس په ظهری وجه کی د میتاکارپ هډوکو په مابین کی قرار لری او دغه عضلات له 
وحشی څخه انسی خواته د 1,2,3,4 11٥055٥005 ٥0‏ 90531 عضلاتو په نوم 
یادیږی. 
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لا 


5 / کالګ 0 ٥ه ۱٠۵٠50٥‏ 
11 ( 1900۳90 امی»ه) 


50 (/ 70 ۱ : 
00 ۱ 5 


٠٥٧50٥ 018/6 ۱10 1‏ 
ه2ل 1 : م0۸11 
٧٢٢٢٢‏ شا 


٢٠ 
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8۳5) سسسب ع٢)|عی)م ؤ3|1‎ 
۴۱٥007 08/۱0٨0 ٨ 5066035 6 
)٧٠۳٥٥-0۱ 3 ٠٥٥0( 


لت د ٧٢٢ ٢‏ نا 


1 0 16۲6۶ ٣506 )۱۱ ٥٣۳ ٠٥٤0( 


6 310ص" 


۴۱۵٥٥ 08/۱9۲6 کن‎ 
٧٣/۱68 


-- ٤٣٥٢6۳ 018/10۳ ۲610005 6 


۱۲٥0319 1٥6 6 


١۱٥٠٥0٥ م٥/1/5‎ ۱0856 6 


٣5 
٧۲003107 003073105 6 


٧۲0310 0030/3158 6 
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٧٢٣5او‎ 0 0 


8۲٥ 0300315 6 


۸0060٥ م٧/٥6۶‎ ۱085 6 


۴١۱٥٠٠0٥ 3۳0 03۳ 6 


6 73/15د 
۴۱٥0٥ 3۲0 ۲۵03 6‏ 


١٣۵٥٥ کم‎ ١۱٠٥0٥ 018/100 50676035 6 


6 کلا08| 


١۱٥۵0٥ 0187/۱0٧0 ۲0م‎ 0005 6 


ییا ١1‏ ۰ ل0209-ا 


نیس 
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٧٥٧٧٥ ۸//36)1// 6١ کا‎ 6/7۴6 
٧١٣۶ل‎ 6٥ 


6 1 ون6 7 


500310 6 


۱00613 ۱056۱6 ۱03۴5 ام او ۴۱۵0٥‏ 


00800 ٥۱۵ 0۳۳00 1807 00( ۸٨00605 6 


8/6۶ 0۵ 6 


۴۱۵0۳ ۲ ١۱۱3۴٥ ۱٣5۱6 )0۱ 03۳ 8 ( 


6 م1 


۴۱۵٠0٥ 08/0۲0 ٢۲010005 6 


6 911/508م ۸00610۳ 


(8 0۵7 ال) 56 0۱037 اا ١٥٥۶0٢‏ 


۶00310 1٥٥٢٤٥5 6 


سم )۹5 5لا ۱008 0901165 ٤٥0501‏ 


8650٥ 0011 06 5 6 


)6501 |001 05 6 


٧٣5‏ 1لو 


ص0ت0یی 


۱٥٥050 ۵۲0 ۲۵0/315 ۱00856 6 


80303 6 


٧٩٥٥۶0٥ 3۲0 ۵0315 5 6 
۸0010۳ 911/605م‎ ۱0٥80 6 


60:0٨ 3۲0 05 6 


٨ 5)٠:01٥ 001 06 ۳ 6 
٧٥050٥ 0/8/۱0١۲ ٢٠5٠6 )٧6٥٥٥٥ 030091 ٢ 


۱) ۱ ٨ 6 ٥60501 011/۱08م‎ 6 


2 2 


ے 


۱ 


1 


5)6۶01 ۹١0 05 6 


١۲٥6٥0٥ 02/100۳ ٩/٥٠٥ 3 695۱ 


١ ٢٢٢ 389 ٠۰ 


)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9/13 77 


6۳ آآآ8 
6ه 


2۲٧ 


1٧۷ ٥ ۲٥٣١٣ 6‏ خی ه0۲۵ 


سا بسبا 
و1 06 
7 6 ا١٥١9١٨۱۱‏ ند 

یوهممِ ٠۰‏ مهاد 

-٠١‏ ووا رت و 


٧9۰ د اوه وو‎ ٢٢7٢ ه٥‎ 
٤ 
1۲٣٧١5٥٢٥5٥6 7ه‎ 
106 566١01١ ٤9١ 757 
5۱9۱٨۹٥1١ ۲7 
اوو!؟ تما‎ 

۸١٨۱131 91 


ههاهاهه٠م‎ 
۱9 0۰٠٥٤٩ وو!! و!-‎ 
۵۸ 56٨٧٩۱١٤٩١ ۰ 
9-٠ ووا‎ 
۸ همهم‎ 
2٨۱٥٩ 6 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ١ الا‎ ۸۲١٢١۸٨8 ۸۸۸۸١٨ 9 


010651116 7 


لرهملېوواك »ه «متانفهومهمم ٥ ۱٥٥‏ هنمو هم ده اعو که ٥۱٠١ ٧‏ م٧٥0‏ :ه116 ٥١٥‏ 6 ٢٨و٠۲٧۷‏ مه6 


۱۳٥٥١۱١ 606‏ : پل 1 0۲۹١ 8٠٧‏ 
)ز٧۳ ٠٢ ١٧‏ 
3/823د ؟" : 06 
و١‏ بح 9190-١١‏ 5001109031 
کاو ډه ععياودیېى 1 ّّ-‫ وره و81 
٥٢٢٢:-١(‏ تب ث‌ رټ و 
0٨۱٨۱٥٥ ۱٥6 18‏ , 1 مل دناه 
تسا 
(وا! و- 9٧٤٩٤‏ 
1۲٠٧۱5٥٢٤5٥6 76‏ ٍ 
۸56601١ 98 ٥‏ 
7 98 0656601 
: : م ))0 
٩ 51۱9116010 ۲‏ 
(!عتنو سست 
2٨31 6‏ 
۸٣٤5 ۸۱۱31 ۲۱3١‏ 


نوموړی سیستم له یو ټیوب او یو تعداد غداواتو څخه چی له نوموړی ټیوب سره اړیکه لری 
جوړ شوی دی. هضمی سیستم له پورته څخه لاندی خواته د لاندی اعضاو څخه جوړ شوی 
دی: 
7۷ 01۲3 8 
565 8 
۷/6 08 
717 ۱08 
۲۷٥٢ 6‏ 8 
1109 - 
هنال - 
٢١١‏ . 


8 ۱٥١066 6 


0) 

م )می 

۸566011 ٣8 907 
11١٣٧١١٥١ 607 
06566011 ٣8 0 
5198۱۱606 ۲۰ 
ول٢‎ 

۸۱۱٥ 


د هضمی سیستم مربوطه غداوات په لاندی ډول دی 


٥٠۲٢٥٣۱١ 65 
50011119003١ 65 

۱3١010013۳ 65‏ ضالا5 
ته 

۸۹6 

م32د 


٧١١٣٣619٥ ٧٥ 018651116 7‏ 
د هاضمی سیستم وظایف 


م۵ چا 

۲١٣ ١510 1 
»د0۸۸‎ 
0۵۱۵د‎ 

1/16611311638 7 
016۱163 7 


1: 0۲٥۵١ ١٧ 
د خولی جوف‎ 


٠ 0 
105۱٥٥6 3 


٧/6 6 
)ام‎ 


1٥/47 03130 31۶١٧ 20 ٥‏ کل اه 


۲۵306 6 0٠316 30 6 9 
31306 5 , ٧٧ | 6٥٥٥٥ 3131/06 19 
0 3 ( 
| یه‎ 1٢۲ ه31310م‎ ٧٥۳ 0۴ ٤ 
312106 656 
٠0000 0 1905017 ١١٧ 
و‎ 33 06 
أٌه‎ 313106 6 


٧٥٣/0 65 
وز ۵ م1۴6‎ 
0ه‎ 5 ۱٢٩۲021321108 10615 ١) 
))0٨۱۴ 7 ۱۷٥٥07 ٧٥٧٠ 33 6 
٧۵ 1 


516( 80307۸ 6 


۷٣۵٩١ 6 ۵/803 0/20137 6 


٧0/۵٩١ ٧ 


90۱0٥ ١13/13 
3۷۵٧ 65 


0107 ۴6 


اا 


۱31310805505 6 
9 16 


313106 100 


۸160 ٧ 


4 


دا د هضمی سیستم لومړی برخه ده. ددغه جوف په داخل کی د غاښونو دوه 
قوسونه وجود لری کوم وخت چی دغه دواړه قوسونه د یو بل سره په تماس کی 
راشی نو د خولی جوف په دوه برخو ویشی چی عبارت دی له : 

- د خولی د جوف خارجی برخه (0016 ۷٥51‏ 0131) 


0069٨ (۷۷ ۲١60 ٧۱٥٥١١٥١ (۷۷ ٥٥0٢/٥6 1۹۱ 7‏ لا 


)١۲6 06٣ 0٥٥٥ 6۷1۷( د خولی د جوف داخلی برخه‎ - 
8٥۱٥٥٨ 6 )٧٥٥١٥ ٩٥۵٥ ۹٢۹ 


د ځولی چت د 081816 1٥٢0‏ او 081816 5691 څخه جوړ شوی دی. 


1 ٢9١١۸١۸١۶١١١ 
ځسسککرلکنلي‎ 


01٥1 3111 ۹ 


۱٥٨٥١٢6 5۱٢ 7 


- ۸016٢٠٤ : 1138086 5۷ 56 

- ٥٥516١٠٥: 0۳ 019٧١٨06١ 65 

- 2-1٥01٥1۲٥1: 8۷ 5665 

- 50106110٠: ٥٢١٢ 31316 ٨٥٩٥ 2٥٥٢ 6 
- 1٧٥١٧٠٠٢٥ ۱٧۱۷۱٥٧٠٧۷٧۱١١ 6 


۸٧٧1٥٧٠٤ ۷۷٥٧٧ 0٥ 01۵ ٧ 
شونډی 05 آ|‎ 
شونډی عبارت له دوه عضلی التواء څخه دی. تعداد یی دوه دانی دی چی له پورتنی او‎ 
ښکتنی څخه عبارت دی.‎ 
۱05ا|‎ 50٧٠٠66٥: ۸٧۱٥٢٠6٥ ٥ 6 
۱05ا|‎ 8009٥: ٥٥٥٣ 8009٥ ٨0 800۱18 
1٥٥٥6 65 
۸116۲10٤ 5011866 0 ۹5 
ملا‎ 06( 5 


د پورتنی شونډی د قدامی وجهی په متوسط قسمت کی یعنی د متوسط خط دپاسه یوه عمودی 
میزابه ده چی د ١111١١١1‏ په نوم یادیږی لیدل کیږی ددی میزابی په دواړو خواو کی مثلنی 
ډوله مسافی چی دواړو خواو کی د ٧0895013131 0٥٥060۷٥‏ په واسطه له غومبورو څخه 
جدا کیږی لیدل کیږی. 


1 6066 5 


د ښکتنی شونډی قدامی سطحه د متوسط خط دپاسه یوه 65539 لری چی د 1/6018 
28 په نوم یادیږی دغه وجه له زنی څخه د 0٥٥0٥‏ 1/1:10135131 په واسطه جدا 
شوی ده. 


١051610٥ 5011866 0 ۹5 


د دواړو شونډو خلفی سطحی د 169013116 5 :1/1061 مخاطی غشاء په واسطه پوښل 
شوی دی. مخاطی غشاوی د متوسط خط په سر پورته او لاندی يوه یوه مثلثی التواء جوړوی 
چی د 1٧٥٧١01017‏ ۱301391 5010 او 1391٨1 1١٥٢١0001‏ 1 په نومونو يادیږی. 


08 ٨ 
8 25006111613 28 
8 0۲016013۲15 5 

8 نانا5‎ 828 
8 ۱/۱١60 #9 6 


6010615 ٢٢06 
8 860:۱0064 67 
دغه کنار له بیرون څخه یعنی د مخ له خوا واضح نه دی او ښه نه مشخص کیږی.‎ 
8 ١٥66 657 


د شونډو ازاد کنارونه محدب شکل لری او د دواړه شونډو ترمنځ فاصله د 05 8111138 په 
نوم یادیږی. 


1٧۷١٧0 65 


د شونډو دواړه نهایتونه په دواړو خواو کی سره یوځای کیږی او له یوځای کیدو څخه یی په 
هر طرف کی یوه زاویه جوړیږی چی د 3016 0۲81 په نوم یادیږی. 


| 316131 ۷۷٥٧٧١ 0٥ 0٥٥٥ ٧ 


- ۳1166165 ۱۱٥١6٨۵٠٥٨ )١/۱0 6٥5 ٧٧٥٢٥٧٨ ٠٥٢٥( 
- )۱166٥ی‎ ١ ٨١1٥۲٨٤ا‎ )5٢۴1۱١( 


غومبوري 116615 
غومبوري چی د مخ پراخه برخه جوړوی لرونکی د دوه سطحو انسی. وحشی او 


څلورو کنارونو دی: 
- وحشی سطحه: د غومبوری وحشی سطحی د پوستکی په واسطه پوښل شوی 
دی. 
 -‏ انسی سطحه: د غومبوری انسی سطحی د مخاطی غشاء په واسطه پوښل شوی 
دی. 


د هر غومبوری په انسی سطحه کی د پورتنی ژامی دوهم 1/1618 غاښ سره نژدی یوه بارزه 
وجود لری چی د 03101113 ٥3۲610‏ په نوم يادیږی. 
د غومبوری اناټومیک جوړښت: 
هر غومبوری له خارج څخه داخل خواته د لاندی ساختمانونو لرونکی دی: 
٨1‏ - - -- 
383 5006116۱3۵ - 
806611310۲٤5 6‏ - 


- 5ا١‎ 8 
- ۱/١60 ٨# 6 


١51٥٥ ٧۷٥٧٧ 06٥ 0۲3 7۷ 


د خولی د جوف خلفی برخه د ١/19/۷()‏ سره د 5119۱٧015‏ )0۳0113۲۷ په واسطه 
تماس لری. دغه ساختمان په علوی کی د 081816 5011 په سفلی کی د ژبی د 83956 او په 
دواړو خواو کی د ٥8/816 0015531 8١١65‏ (په قدام کی) 013۲۷0631 ١٥٣19‏ 
5 (په خلف کی) او 10559 75119۳ د پورته دواړو قوسونو ترمنځ قرار لری. 


50006110۳٨ ۷۷٥٧٧ 0٥٥ 0٥٥٥ ٧ 


د خولی د جوف علوی جدار د 031816م 1۳060 او 6031816 561 په واسطه تشکیل شوی 
دی. 


د 13۳6١ 03131٥‏ په وسطی برخه کی یو تیغه ماننده ساختمان چی د 031816 ۳310116 
نومیږی وجود لری. دغه ساختمان یعنی 031816 83016 د 031816 1۳60 په قدامی 
نهایت کی په یو بل ساختمان چی 1615/۷6 72301113 نومیږی خاتمه پیدا کوی. 


٠٥٢٢٢ 6‏ د ۱18()۱113 هډوکی د ٥3181116 0۱٥66655‏ اود 31911116 هډوکی د 
٥٥٢20138 6‏ څخه جوړ شوی دی. 


6 52001 د 01٥1 6۷٧1٧‏ د چت هغه برخه ده چی »003۲۷ 0950 له 
7 څخه جدا کوی. 0313816 51 لرونکی د دوو سطحو (قدامی او خلفی) او 
دوه کنارو (علوی او سفلی) دی. قدامی سطحه یی مقعره او خلفی سطحه یی محدبه ده. علوی 
کنار یی د 0381916 561 له خلفی کنار سره تماس لری او سفلی کنار یی ازاد دی. 


ددغه کنار په وسطی قسمت کی یوه مخروطی برامده ګی چی 8٥٧۷ل|‏ په نوم یادیږی لیدل 
کیږی. د 1۷٧٨‏ د قاعدی په دواړه خواو کی د ٠٥6018016‏ 110605 د ۳٥1٥4‏ دوه دوه 
انحنی ګانی د لیدلو وړ دی. 
1۱116٢۱٥ ۷۷٥٧٧ ٥٥ 0۲٥٥ ٧‏ 
د خولی سفلی جدار اساسآً د ۱5٥‏ 010 1/11/017۷ په واسطه جوړ شوی دی. 
63۷117 0131 
د خولی جوف محتویات له : وریو. غاښونو. او ژبی څخه عبارت دی: 


--- ۹۶ 

-- 1 

-- ۳ م6حڅ:-‎ 
- - 51/٢۷ 65 


301915 0٥ 6 
وري‎ 


وري یو 115506 ۳۱۳605 دی کوم چی د علوی او سفلی ژامو ۸۱۷٠03۳‏ 
95 پوښوی. کومه چی د غاښونو غاړه احاطه کوی. هره وري دوه برخی لری چی 
یوه یی ازاده برخه ده کومه چی د غاښونو غاړی احاطه کوی او بله یی التصافی ۸11961760 
برخه ده کومه چی د زامی د ۸۱۷015 قوسونو سره )۴ شوی ده. 


11-211 


غاښونه د هضمی سیستم له ساختمانونو څخه دی چی د غذایی موادو په میده کولو کی رول 
لری. د غاښونو مهمی وظیفی هم 019065176010 63٨1‏ 1/166113111 دی. 


غاښونه د انسانانو نظر دی ته چی د عمر په اوږدو کی تعویض کیږی په دوو دستو یا ګروپونو 
ویشل 
شوی دی: 
٥٥٥٢٢ )8۹35۷ ٤٥٥٢٢(‏ 0661000:0:5 قا 
موقتی غاښونه یا د طفولیت د دوری غاښونه 
٧٢٧٢۵٧٧6٧٣٢ ٩0‏ قا 
دایمی غاښونه لکه: 
۱٧۹6١50٥5 - 00111۱۱0 ٥٥۵ 90‏ 
١1٥٢6۱٨٥٩ 2 90‏ - 031111165 - 


- 1160138۳ - 0 00909 
- ٥٣٢ ۲۱0٢٨٥٧ - 6۲۱١01٨١9 ٣٥٥ 90 


066100005 ٢١ 


د طفولیت د دوری غاښونه: ددی غاښونو تعداد 20 عدده دی چی څلور دانی 1161565 دوه 
دانی 6317695 او څلور دانی 110151۲5 غاښونه یی په هره ژامه کی شامل دی. د دغه 
عاښونه شنه کیدل په 6 میاشتنی کی شروع کیږی تر 2 کلنی پوری دوام کوی. 


١٣١٧٧٧٥٧٣٣٤1 ٩٨ 


دایمی غاښونه: ددی غاښونو تعداد 32 دانو ته رسیږی. چی څلور عدده 1116156015 دوه عدده 
5 خلور عدده ٥۲6 ۱0٢٥٤‏ او شپږ عدده 11018195 غاښونه په هره ژامه کی 
موجود وی. ددی غاښونو شنه کیدل د 6 کلنۍ څخه شروع کیږی. 


1٥۱6 )!۱۲۳١ ۱۹۱08۳, ٧۷۱۱٠۱۴١١ 7‏ وا ٥351 10601٥ ۱3006١ ٣١٥٥‏ م1116 
16٤ 0) 11 6 ٧‏ 116 .30 3۱10 17 )0 ه967 ١۱۱3006 ٥610/6116‏ 
/3٨۷۷ 30063۳ ٥٥٥٥0٥٢ 1٥٥٨5١ 1٨٥ ١١06٥ ۷۰‏ 


1٥٥6٥٥ 66٧6٥٥٥ 6 


هر غاښ له دریو برخو څخه تشکیل شوی دی: 


" 0۳01/0: دا د غاښ هغه برخه ده چی وریو پورته قرار لری. 

:8٩001‏ دا د غاښ هغه برخه ده چی له 1066٨‏ څخه لاندی وافع ده او د ژامی 
په ۸۱۷٥٥٨٧ ۱٠٢00‏ کی ښخ شوی وی. 

:١٣6 61) -‏ دا د غاښ هغه برخه ده چی ریښی ٥0601‏ او 70 ترمنځ قرار 
لری. 

د غاښ ساختمان د ل676۷ او 066٨‏ په برخو کی له بیرون څخه داخل خواته په 

لاندی ډول سره دی: : 

۴۱1811161 - 

01۴6 

۳١۱6 63۷11۷ "- 

د غاښ ساختمان د 801 په برخه کی له خارج څخه داخل خواته په لاندی ډول 

سره دی: 

١٥٣۱009101131 16110138116 "- 

661116111 "- 

01۴٠6 

٧١٣٣ ٧ 

۸01638 17 


۲٠۵ 65 


هوی اه مه 623 |١ ٧١٥6‏ 


یه 7 اب ۱ کو ٢۲م‏ 313106 
565 151 پل و 


٧63٧6٢ 20 66۳ 
031316 23 


6٥ 0۳3261 ٤٤( 0/٥٥ ٢٣13111‏ م0 لا 


اي5يييیک۰ست 


6آ1 
ژبه 


ژبه تقریبآآ بيیضوی شکل لری. د خولی د جوف په متوسط قسمت کی قرار لری. او د 

6 6 1/1060 یا مخاطی غشاء په واسطه پوښل شوی ده. 
د ژبی عمومی وظیفی: د ذایقی په تشخیص ٥٥5٤‏ بلع. تکلم ۳1/10 او دغذایی موادو په 
ژولو کی رول لری. 
ژبه لرونکی د یوی قاعدی 8356 او د يوی زوروی یا )(06 ۸ ده. د دوه کنارونو او د دوو 
سطحو (علوی او سفلی) درلودونکی ده. 
د ژبی قاعده یا 8956 پورته د 013 1/19:1010 هډوکی او ښکته د 1۷10 هډوکی سره 
تماس لری. د ژبی »06 یا زروه ازاده ده او معمولآً د 1161560175 د غاښونو شاته موقیعت 
لری. د ژبی پورتنی سطحه چی )(۷ 6009 یا محدب شکل لری دوه برخی لری چی عبارت دی 
له 

01381 0811 "- 

و ٢١ "(٢‏ اس 


دغه دواړه برخی د ۷ ماننده میزابی په واسطه چی ٢٧11301 0٠٥0006‏ نومیږی سره جلا 
کیږی. 
ددغی میزابی دواړه شاخونه د ژبی د پورتنی سطحی په وسطی فسمت کی سره جلا کیږی. چی 
د یوځای کیدو محیل یی د 66٥٣٧٧16٣ 6٥6017‏ په نوم یادیږی. 

١516٢۱0٤ ۳٣٣ ٠٥ ۳٣٣٣٧٨٥٥٥ 0٤ ١6 


د ژبی خلفی قسمت د ٤0101601115‏ سره د ۱۱٢٥٢٧٧00116‏ 1/6015 د دری عدده 
التواؤ(۴6105) په واسطه اړیکه لری چی عبارت دی له: 
٧٩۱0١١٢ 61050601010116 10108 "-‏ 


01601381 61050601010116 1010 "- 
ا|‎ 6٥٥ 610506601010116 1018 "- 


ددی 66١05‏ یا التواؤ له جملی څخه یی 1610 61059010160116 116013101 په دواړو 
خواو کی یو یو 86161 قرار لری چی د 0101101168 ۷٥٧٧٥60٥٧۵‏ په نوم یادیږی. 


د ژبی لاندینی سطحه چی د 1169018116 1010605 په واسطه پوښ شوی په وسطی قسمت 
کی د مخاطی غشاء يوه التواء )۳٣٣0(‏ د 1۳٥0017‏ 1/9003 په نوم لری. د 


7 11903 په دواړو خواو کی یوه یوه برامده ګی د 1۱0031 ذالا5 
6 په نوم وجود لری. 


۸۱۱٥٥٢٧0٤ ١٣٣٣ ٥ 01۲8١ 7 


٥6 6‏ 113۵ 23: دا د مخاطی غشاء جګوالی دی چی د ژبی د پورتنی سطحی په 
0۳٥‏ کی د لیدلو وړ دی. 


6 مختلف انواع لری چی عبارت دی له: 


- - ٢١٣٣۱٣6٣٣١ 6 

- - ٧٧٣٣060٥٣٣ 6 

- 1۳6١00۱311316 6 
- ۳٥٥٥٥۱6۸ 6 


1/105 6165 6 


د ژبی عضلات په دوو ګروپونو ویشل شوی دی چی عبارت دی له 6 1111/1151 او 
6 عضلاتو څخه دغه عضلات د 56010171 11١90031‏ په دواړو خواوو کی قرار 
لری او په هر طرف يی تعداد څلور څلور عضلاتو ته رسیږی. 


1۱11١1٧516 ۱۱٣56۱65 6 


- 5006۱0٥ ۱٥9110013۵ 6 
- 1٧۱٥٢٠٥٤٢ ۱٥١٥0111001113١ 6 
-- 1٣٣١5١٥٢١ 6 


-- ٥٧٩٧٧٥٧٥ 6 101016 47 


٧٣١١١١51۱6 ۱٧۱١5 61)654 6 سی‎ 
0331116 1005 


- )36٧100۱055 05 6 

- ۷٢0٥٧٥٥55٢ 6 ۴ دا‎ 
- 51/۱00105505 ٥٠5616 03م‎ 
- ٥3۱٥1600555 6 


190 0151 
03 62 6 


111 
م0 


ړ‌ 1 


1 6 


5 هوم 


٧٥0٠3٥٨ 8۱:72 016 606 
۵۱6۲ 2 اع م02‎ ه٥‎ ٤٥ 


٨ ۱‏ 
٨ ۱‏ . 
۷٧۱٥٥‏ َ سوي : ۷ ۱ ؟ 
3۴٥0 ۳٥٢)‏ 32۲6۸ پسمممل0لسیېد .- ٩‏ په ن0 ۹ 2 
: ۹ اا حر / 
٠۹‏ لړ 


۵نه) اد٢٥۱‏ ۶31366 
ی‌ادل هم اهناعم)) ا۶۶٥۱‏ اهصاع نا 
#) هلک٠۲‏ ١م‏ ه حا ه اھهکعه او331 


٥٥۵٥6٥ 


کلتق ال 16۲۲/03 


۷3٠٥۵٥6 6 


۴٥٥3٥6 6 


۱0٨ 6 


کنا 


080۳۳۴ 63 
۷٠۱01106 8٥٥٥ )٥٥١٣/٥٣6 (کل اد‎ 


م0706 10150 


)63۱3۱105 0٥ 0۲٥ ٧ 
د خولی د جوف غداوات‎ 


۸6 


0 غداوات چی د 0191105 531/۷۲۷ لعابیه غداواتو په نوم یادیږی په دوه ګروپونو ویشل 
شوی دی: 


1/11٧١ 5531۱۷٨٣۷ 09105 8‏ 
دغه غداوات د 6811 01٥1‏ په مخاطی غشاء او یا د مخاطی غشاء څخه لاندی واقع دی. 


شمیره یی: دلته د 800 څخه تر 1000 پوری 013110 1/01۱10٥ 5811/۷3٧۷‏ موقیعت لری. 
دغه غداوات لاندی ډولونه لری: 


-" 0181105 35191 ا| 

د شونډو په خلفی سطحو کی موقیعت لری. 
-" 01811085 806631 

د غومبورو په انسی سطحو کی موقیعت لری. 
-" 018110 3011116 

په 03131٥‏ 13۳0 کی موقیعت لری. 


- 


-" 018110 ۱۱۱0031 
د ژبی په علوی سطحه او د ژبی په کنارونو کی موقیعت لری. 


6٥ 51۱۷٣۷ 8105 1‏ 1/131 
غټ لعابیه غداوات: دغه غداوات د خولی د جوف د مخاطی غشاء څخه په یوه فاصله کی 
موقیعت لری. دغه غداوات په لاندی ډول دی: 
١3۲٥110 01811085 "-‏ 


هر یو یی ددی غداواتو د مربوطه 71٥٧٧۱٨1 101101۷ ۱٥681105‏ لاندی د 
23 هډوکی د ۱٥٠١0101013‏ 01 891105 شاته او د 
۸606( عضلی په قدام کی قرار لری. 


0٥ 510 7‏ 010161 ۱0٣٩ه١٥‏ 
دغه قنات 461 طول لری او 31110 قطر لری. 


50 0۱١٥٥ 566٣٥۱0 ٥110 03۲601۱0 0301113 2۱۱0 05601۱0 9013105 ٤ 8 
5٥١٥٧ 1 


- 018110 ۱131010013۲ حاا5 
دغه غداوات د 11311010013 هډوکی 80106 111٥۲0٥‏ څخه ښکته موقیعت لری. 


۱٥3٨010013٨ 6۳‏ 50۱ د 6٥٧۷٠٢۷‏ 011 دواړو برخو ١۱1۱101031 1۳٥9010171‏ ته 
خلاصیږی. 

 "-‏ 018110 1۱۱100131 ۍا5 
دغه غداوات د مخاطو په جوړیدو کی رول لری. دغه غداوات 1160111016 ته نژدی د خولی د 
جوف په سفلی سطحه کی د مخاطی غشاء لاندی قرار لری. هر یو یی ددی غداواتو څخه د 10 
څخه تر 12 پوری کوچنی 0061 لری کوم چی 68۷11 0٥٥٥‏ ته خلاصیږی. 


7 535۱3 ا 
(۳ م0 نا) 


١٢٥٣٢ 6 
56۴ 6 
٧٠51٥٢6۳١ 7٣۴ 
8٢ ه1‎ ٧3131106 ۱9٤ ا‎ 
0) (٢ 
دا ١و ولتو‎ 
مه‎ 


ایل 


وس 
٧‏ کا 


۵٣١٢ 7 
۴ه‎ ۴١٤5 


۸-1 ٥6م‎ 


7 ا3513ا 
)۱٥٥١١٥)١(‏ 


22 (٢ 


بلعوم 


دا یو عضلی غشایی ټیوب دی چی د قحف له قاعدی څخه تر شپږمی 0۷٥691‏ فقری تر 
سفلی کنار پوری د پوزی د جوف. د خولی د جوف او خنجری 13/۷٧١»‏ شاته موقیعت لری. 


بلعوم د 12-1417 پوری طول لری. ۲٣٧5٧‏ قطر یی په علوی برخه کی 3,561 او 


له مرۍ سره د اتصال په محل کی یا 03811 0١6٧‏ کی 1,561 ته راښکته کیږی. 
بلعوم په دری برخو باندی ویشل شوی دی: 


۱195600113۲۷۴ )۳۱11110 011381۷11( "- 


د بلعوم دا برخه د قحف له قاعدی څخه شروع او د 031816 591 تر سفلی کنار پوری امتداد 


لری. 
- »0100113۳۷11 


دا برخه د 081816 51 له سفلی کنار څخه د 101601115 تر علوی کنار پوری امتداد 


لری. 


- 


3٥٧۷١٩۱00 0118٧۷1 - 


دا برخه د 0101115 له علوی کنار څخه شروع او د شپږمی رقبی فقری تر سفلی کنار 
پوری امتداد لری. 


لل و ٧۱۹١ ٢‏ :تلو 
د بلعوم ارتباطات 
۸٧۱٥٢٧٧٥ 8‏ 
بلعوم په قدام کی د 6811 ١٠8591‏ 63۷11 0131 او 13/۷٧١)‏ سره ارتباط لری. 
١٥٠5٣٥١٠۱٥٥٢ 8‏ 
بلعوم په خلف کی د رقبی فقراتو څخه د 135618 ٥۳6٣6١1٥091‏ په واسطه جدا کیږی. 
5006۱۱٥0٥ 8‏ 


بلعوم په علوی کی د 501061010 هډوکی د جسم خلفی قسمت او 066101181 هډوکی د 
7 83513 سره ارتباط لری. 


1١٧۱٥١٢٠٥٠٢ 8‏ 
بلعوم په سفلی کی د مرۍ له شروع سره چی د شپږمی رقبی فقری سفلی کنار سره تصادف 
کوی ارتباط لری. 


٠6 5۱1٥6٤٥ 8‏ 
بلعوم په دواړو خواوو کی له علوی څخه د سفلی خواته د لاندی ساختمانونو سره تماس لری: 


101091046 

٧۷٢٢٤٢ 00116 "- 

0/03110101013 "- 

١٣٥٣/0۱0 ۱٣0100181 ۲80116 "- 


|  .ا‎ 0۳9۳7) 


د بلعوم دا برخه د 68۷111۷ ١08591‏ شاته او د 08191 5911 څخه پورته قرار لری. لرونکی 
د چت. سطحو. قدامی خلفی او جنبی جدارو دی. چت یی د 50161010 هډوکی د جسم او د 
09 هډوکی د 031 895118۲ په واسطه تقویه شوی دی. 


د 9500۲۷٧)‏ سطحه د 081816م 51 د خلفی سطحی په واسطه چی محدب شکل 
لری جوړه شوی ده. 


خلفی جدار یی چی د چت په امتداد قرار لری» د اطلس د فقری د قدامی قوس په واسطه تقويه 
کیږی. 


د بلعوم ددی برخی په هر وحشی جدار کی د مربوطه 10106 ۸001101۷/ فوهه خلاصیږی. 
۸١١٢٢‏ || 


د بلعوم دا برخه د 68۷11 0131 شاته موقیعت لری. چی د 0813816 5611 له سفلی کنار څخه 
د ٠‏ لا تر علوی کنار پوری امتداد لری. د بلعوم دا برخه د چت. سطحو. قدامی. خلفی 
او جنبی جدارو درلودونکی ده. 


د 0۲013١۷9‏ سطحه د ژبی د 1/3 خلفی برخی او د هغه ساختمانونو په واسطه چی د ژبی 
او 1910115 د قدامی سطحی ترمنځ قرار لری جوړه شويده. 


د 0٥٥03٧۷١٧)‏ قدامی برخه د 511۱۱5 0۲٥013۲۷٧۱0631‏ په واسطه د 01381 
8٧‏ سره تماس لری. 


د )0001139 وحشی جدارونه په دواړه خواوو کی دوه دوه قوسونه د ١319100105531‏ 
5 او 31310013۲۷٧۱093 ٣١1٥65‏ په نوم لری. 


٢ ٧-۵١١ ال و‎ 


د ۵٧١/٧)‏ شاته د ۴۱0101115 علوی څنډی ته د 631111806 016010 تر سفلی کنار 
پوری امتداد لری. د بلعوم دا برخه لرونکی د یو خلفی جدار. یو قدامی جدار او د دوو جنبی 
جدارو ده. 


| 3١٥٢5 0/۱7) 


د بلعوم طبقی 


- 1۱١6653 57 
- ۳۱٥۲٥٣١5 ٧٥١١١٥١- 5۱١١ ٧٧٥6653 7 
- 1/١٤65 7 


٣٣/1 6 65 


د 19٧5‏ 831311116 د لمفاوی نسج دوه کتلی دی چی د )0۳0018۷17 په وحشی جدارو 
کی په 10553 ٥051119۳‏ کی قرار لری. 


د 10٧5‏ 83131116 د بادام 821110100 شکل لری. 

هریو ٥313811116 1٥٧511‏ لرونکی د دوو سطحو(انسی او وحشی) دوه کنارونو(قدامی او 
خلفی) او دوه نهایتونو(علوی او سفلی) دی. 

انسی سطحه یی د مخاطی غشاء په واسطه او وحشی سطحه یی د 6305016 ۳۱۲605 په 


واسطه پوښل شوی ده. 


:2 اهاامنیه )اه دم ګهانکهط) اانهاک )ه م8356 
٧۳/١863 0‏ 


5/1٥70 م۲٥ ک‎ 
٤١/3۵3 7 
10١05 5 
٧13۳/863 56 
01۷۱/٨٨76 
)3 00/۱0٨۷, ٨٩٥7/37 ٠ 
٧3۳۷٧263 ٤ کی‎ 
٧٥٥٣ 6 
10٨05 ٧١٥٥٥۳75 )6 
لاق‎ 6١٥ ٥٢ 67۳ 
۷٧٧ د اهم‎ ٧٠5 (»6ل‎ 
۱٥6٥ ٥5۵ ۵٥ 
532 83۳/86٥ 6 
م726 1أ هد‎ 
۸٨ ا8‎ 6 7 56 


6 013۳ 500۴03015 
دلا 
21316 

د٢‏ نیا 
٨7‏ 32/8 
5٥٥0 ۷ 8٥3۱٤ 7‏ لاف ۳۱0۳160606 
6 ٥ه‏ 

0 
کال ه) ٥١لم؛‏ له ع ۳/١‏ ها 


٧۲7۶116066 05٥60 تا‎ م٥‎ ۳۶ 
ه٥ 6ه‎ 


۸۳٧٥م اع‎ ٥06 
۱1۱16۴۳٣ 10553 )٤٢یو(‎ 
0 06 

۳٥۵ 0۷٥٥ 0 6 
0500660٥ ۳۷863۵ 6 
0٧۴3۵۵٥ 6 
0٠ 6٨ 


٧۳1٤٥٥٥٥ 0 24 
)»7ه‎ ٠ 6 


زاو شه 


0) 


و 


۱٥م‎ 3805 


۵٨١٨٠ 


)۰۰م 


سمر يی 
۲۱6٥٥۵ 63۲111386 ٥٤ 0351٥٥500139693‏ :51911 
مرۍ د 0116010 عضروف له سفلی کنار څخه چی د شپږمی رقبی فقری د جسم له سفلی کنار 
سره مطابقت لری شروع کیږی. مرۍ تقریباآً 1011161 (25617) طول لری. 


مرۍ په خپل سیر کی په څلورو ځایو کی تنګوالی لری چی دغه څلور ځایونه د مرۍ د تنظیقاتو 
په نوم یادیږی. دغه څلور متضیقی نقطی د مرۍ په لاندی ډول سره دی: 


0۱۱60013٧۷١06١ 6۹‏ - - 
د 11١15٥‏ غاښونو څخه په 6106 فاصله کی موقیعت لری. 
۸٥0١٥۱٤۴6 40‏ - 
د 116151 غاښونو څخه په 91116 فاصله کی موقیعت لری. 
7 8۲01611113 - 
د 11651 غاښونو څخه په 11106 فاصله کی موقیعت لری. 
1013111۲٥0311٥6 ۱6‏ - 
د 11١5٥‏ غاښونو څخه په 151016 فاصله کی موقیعت لری. 
65 ه660 ۱ 01 ١٣۲٢٩)‏ 
مرۍ له پورته څخه ښکته په لاندی برخو وشل شوی ده: 
0٥6٧۷٠6۵ 8‏ 
- ۸11611017 
۵8 د 
۱٩۱0١١ ٣١٩0 ٧٥١١ ۲۴6٣٧٢٥٧١٤ ۱۵٣۷٧0٥ ۹5‏ 
٥٥٣516۱6 -‏ 
6 ا٥6‏ 60905 ا| 


۷٧٧٩٧٥٧١٥٥٧ "۹۲6 
1١0 5۱٥65 - 


په دواړو خواو کی د تایراید غدی له فصونو سره ارتباط لری. 


1۱10٥٥۵٥6۱ 6 ۱8 

۸1161160۳ - 
د‎ 8 
٧۹۱١٢٤ 00110٥۷ ٧ 
١٥١6٥٣00 «1 1۱ أآ‎ 7 
۸۸7د‎ 

٥56) - 
٧۱١٢٢ 5م‎ 1٥٣١٥١ 755 
80600165 0110٥٥6٥6 6 
1110۲٥۵616 1 
د١۸7‎ 

۹۱01 5106٢ "- 
٧٩۱9١٢١١ ۱١۹١ ٥٥ 388 
٧۱٢٢٢ 605 6 

| 611510 
۸0٢٥٥۴ ٨ 
1110۲٥۵616 1 
| ٥) ۱١٥١۱١0 ٥٥٥ ۱٥١١ 383 


۸۱00/1۱٥١ 8 


د مرۍ بطنی برخه په قدام کی د کر د ښی فص او په خلف کی 6 16٥1 6۲١15‏ 
767 سره ارتباط لری. 


51٧١٧61016 07 ۱۱ 465‏ ۸۱13101116 
مرۍ د داځل څخه خارج ته د لاندی طبقاتو څخه جوړه شوی د: 


8 ۱/۱١ 6653 7۳ 

8 حالا5‎ ٧١66053 7 

۱/۱٧56 ۳‏ قا 
9 |( 0016 - 
1۹٧۱6٤ 616018 (١ 6‏ - 
7 5653 - 


20۳٥ 71 


٠ ٨3 
9  - 
وې‎ 7 


٧1/0۳۳ 5 


!۷ 
: 
٩ 11/۳0۱ 05‏ 
0 
011٥0 113/2 -. 260 6‏ : 
پل ۳6 اع 
« 7 
2٨۴013۳۷۴29 6‏ کان 
حِ 
بم 
ت 
2 ن2 22 - 
تا )00051701100 ح‌ 
3 ب 
0 
9 
#٢ 3 5‏ غا . 
0 
0١۳‏ 2 
2 
22013943 
دن 
٨٩ 017‏ 38 
90 
٧١/۴/05 7 41‏ 
71 )6 38م 30136 


م١۶١۸د #7۸7١‏ 
کن کي 


4۰ 4157 


معده 


معده د هضمی سیستم ترټولو پراخه برخه ده. د 500030105 او کوچنیو کولمو ترمنځ قرار 
لری. د بطن په چپ علوی قسمت کی له ۷0060007186 6٢‏ څخه تر ۴019395116 
او 17111691 ناحیو پوری د چپ حجاب حاجز لاندی د 66016010 1١٣٣5١٥٧5‏ او 
٣۲٣٢/56٤5 606‏ څخه پورته موقیعت لری. 
د معدی خارجی شکل: 
یوه تشه معده د (ل) د توری شکل لری خو کوم وخت چی معده د غذایی موادو څخه ډكه شی 
نو یو اندازه متوسع کیږی. چی متوسع معده د ناک یا 81/110 شکل لری. 
دوه فوهی لری: 

١۷۱٥٨٠6 0111166 - 

- 0111166 3۲0186 
دوه انحناګانی یا 0۱۷811016 لری: 


63۲۱٥6816۳ 600٧۷۵۹٨٥11016 "- 
| ٥55۶٥٥ 600٧۷311016 " 


او دوه سطحی لری: 


۸111611017 - 
٥05161160 - 


د معدی ظرفیت په اوسط ډول د پیدایښت په وخت کی 30171 د بلوغت په وخت کی 100171 او 
د کهولت په وخت کی 5 1,5-2111 پوری رسیږی. 
0ه 071 ٣٣١٣‏ 
د معدی اجزاوی 
معده د هغه خط په واسطه چی د 10161 ۸10018 څخه ښکته او چپ خواته د معدی لوی 
انحنی په طرف امتداد لری په دوه عمده برخو ویشل کیږی چی عبارت دی له: 


23۲013۵6 ٩89 


د معدی دا برخه چی نوموړی خط څخه (هغه خط چی د 10161 ۸100181۳ څخه ښکته او 
چپ خواته د معدی لوی انحنی په طرف امتداد لری) پورته قرار لری. دوه برخی لری: 
۳0٣6015 -‏ 
- 8600۷ 
٢ -‏ ۴ و 


د معدی دغه برخه د خط څخه لاندی قرار لری او په خپل منځ کی په دوه برځو ویشل کیږی. 
چی عبارت دی له: 


٧۷۱٥٢۱6 31117 "- 
٧۷۱٢٠6 681181 - 


د معدی داخلی شکل: 
کله چی معده ځالی وی نو د معدی مخاطی غشاء په زیاته اندازه التوؤات چی د 6335116 
6 په نوم یادیږی لری. 
په هره ناحیه کی چی برامده ګی یا التواء وى نو هلته فرورفتګی هم لیدل کیږی چی د خالی 
معدی د مخاطی غشاء فرورفتګی د 0115 8951716 په نوم یادیږی. 

۸٧۱٣10۱631 51١۱۱61٨٥6 067 0‏ 
د معدی جدار له داخل څخه خارج خواته د لاندی طبقاتو څخه جوړ شوی دی 


۱۱١6605 7‏ 8 
500۱۱0066053١ 7‏ 8 
۱/۱١56 03۳ ۳‏ قا 
- چی لدی خارجی برخه د طولانی عضلی الیافو څخه تشکیل شوی ده 
 -‏ ددی داخلی برخه د حلقوی عضلی الیافو څخه تشکیل شوی ده. 
56٢٥5 5۳‏ 8 


عسوهجام هع 


ات و٧٢‏ دو اا 
همر 


ر سا 
-هششمع3ص تا 


6۳٤٣٣۴۵٣٣ نه‎ ه٣‎ 


ل۴ 


25م 2 


026 
2ه‎ 83 
٥٠09/1003 7 
٥ 0۱٧68١ 57 
۰ 01/۹06 57 


8 


٨2۴ به‎ 


و1 


967 
۹6 ل0 


٧٧٥6۴ 657 
٤8 ٤: ٧و(ا‎ )۷٥٧٧٥٧( 6 


۴ ۱ 
11 ۸ 


م۴ 
38ه 6 


065111۴ 7 0 8 


۵7 
دا یوه سیروزی غشاء ده چی 6۷11۷ ۸000111131 او 63۷111۷ ١٥٥٣١١٤6‏ یی پوښلی دی. 


بطن د مطالعه کولو لپاره د دوه دانو 11165 ۳٣۲٣٢٧5٥٣5‏ او دوه دانو 111165 ۷٥١٧٧٧٧681‏ 
له مخی په نهه ناحیو ویشل شوی دی: 


٧۱90١ 0006٢ 1 7 ا|‎ 6١ 0006٢ 17 


٧۱۷6١ ,, 667 5101036, 5 50٥96٥٥, ا131‎ ٥ 585 


٢۱٢٢٢ 7 ۱٧٣۱01635 )ل۲۹٧٥۱/6٥ا( )ها‎ ۳ 


۱۱١٢١٢ ۱0٥٧٥٤, ۲۱0١١٤٢ ٥٥٧١٥١ || 5۲3١ ١0 ۱۲06 1٩٧١٥٤٤٠٨ ٢١١۲۴٣٢ ۱0٧٥٤۷, ۱٥٢٥٢ 65۳ 


٧٣۱0٢٤٤ 11186 838 ۲٢١٥35110٨١ )۳6۱6 :63( 6 17118۵3 
م٥٥,‎ 0٥٥٥0٥٥, ۲۱٥٠٥١ ٧۷٥٥ || 0۳۱٧۱٥٧٧ 0۱30067, 0۱6٨١5 ۱۱۱٢١١ ٧٥٥٥, 590۱٥4 ١0 
0116111101171 10100ن۴1)‎ 


یو 131/٥٥‏ 00016 دی د 66316٨ 60٧۷٥٧0٨٤٥‏ څخه شروع کیږی تر 5۷٧00917515‏ 
5 دام پوری او بیا بیرته 66100 7۳٣٧٧5١٥٧.‏ برخی پوری رسیږی. 


7 ( 6۱6316 یا 11910٥‏ د معدی او ۱۲٣٧5١٧٥٧5 661010٥‏ ترمنځ جوړیږی. 


67 (6556 1 یا 10110٥‏ د 600۱۷311016 ٥55٥٥‏ څخه شروع کیږی او 
7 او 1۱۷٥٧‏ سره وصلوی. 


710 دوه ډولونه لری: 


3٧١٥٨ 0611101161017 "- 
۷٧١566٨ 0611101161017 "- 


د ځیګر او کولمو ترمنځ دوه ډوله 1۱039011 جوړیږی: 
٥٥080 08351716 ۱10831016171 "-‏ 


د ځګر او معدی ترمنځ جوړیږی. 


٥٥0٨١ 00006031 11803116171 "- 


د ځګر او وړو کولمو ترمنځ جوړیږی. 

وظيفه: د بطن په جوف کی د انتان مخنیوی کوی. 

7 چی دی 110011126 دی او دا ساحه د هر ډول خطر څخه ساتی يعنی 
دی. د داخل بدن ساتنه کوی د انتان په مقابل کی. 


لکه: کله چی ۸00611017 غټ شی نو دا 009161110171 راځی او دا ساحه 660۷6 کوی که 
چیری وچوی نو دا مضر شیان نه پریږدی چی بدن ته خواره واره شی. که هر ققسم مضر شی 
7۷ ۸0001113 ته راشی ددی په واسطه ٨60۷,6٥‏ کیږی. 

7 یيیوه ۵٧٤٧‏ 060:0116 ده چی کله ساحه منتن شی نو ساحه 60۷6٥‏ کوی 
تر څو انتان بدن کی خواره نه شی. 


کم« | 
)ه5 یی کی 1 
٨۶٨٨‏ »۸د 
م5 موم 177 00۴د 
وو ٢‏ )نن 
٤ج‏ ٥ه‏ وو "هه 
٢1 0») 0٨٢‏ ٢ي‏ 


٥۴۴۶۴ ٧‏ 6ه 


6 ا٩۱ 5٣٣٥‏ :5 
وړي کولمی 


وړی کولمی د معدی د ٥1165‏ برخی څخه شروع او تر 00961160( 116066631 پوری 
امتداد لری. چی تقریبا 6111 اوږودوالی لری. 


وړی کولمی په دری برخو ویشل شوی دی: 


ه٢‎ 0 8 


0006/۳8 اثناء عشر 


دغه برخه د دولس ګوتو په اندازه چی 1011161 یا 25617 اوږودوالی لری. د وړو کولمو 
دغه برخه لنډه مګر پراخه ده چی د معدی د ٥1165‏ برخی څخه شروع تر 0000600 
(6013١ 6‏ پوری اوږودوالی لری. ١1()٨٥(‏ تاو کښ ته وایی) 


6 توری په شان شکل لری. اثناء عشر برخه په څلورو برخو ویشل شوی ده. 
01٥ 1010006111017 "-‏ 31م 0٥٥‏ ملا 


د اثناء عشر دغه برخه دوه انچی اوږودوالی لری. دغه برخه د ١۷٧٣5‏ څخه شروع کیږی 
د 50061۱60٥ 000061131 116٧٥‏ پوری امتداد لری په 6۷٥)‏ د لومړی 019106۳ | 
6 ښی خواته دوه انچی پوری اوږودوالی لری. 


10656611010 0311 01 1000061117 "- 


د اثناء عشر دغه برخه دری انچی اوږودوالی لری دغه برخه له 0060060191 50106110 
6 څخه شروع کیږی تر 10111٥ 0000610131 116) ٨6‏ پوری امتداد لری. د 
لومړی او دوهمی 10106۳ فقری په ښی خواکی قرار لری. او دغه برخه د پریتوان په 
واسطه پوښل شوی ده. د اثناء عشر د دغی برخی داخلی سطحه د خاصو ساختمانونو 
درلودونکی ده چی هغی ته 19101118 وای او په دوه ډوله ده: 


٠١ ۱٥٥ 006006٥ 8 


نوموړی 9301118 د ١۷۱65‏ څخه 8-10617 په فاصله کی د اثناء عشر د دوهمی برخی د 
داخلی سطحی په خلفی انسی قسمت کی قرار لری. او د 317010113 03116163116 ٥٥0810‏ 
فوهه په همدی ٥301118‏ کی د اثناء عشر 10161 ته خلاصیږی. 


||: ۱۱۲۱۱١١ 00600613 8 


نوموړی ٥831139‏ د 6-8617 په فاصله کی د 91165 څخه قرار لری. او د 
۸٥550٨۷ 06٥31۱6 ٩٤‏ فوهه په همدی 11م 93 کی د اثناء عشر 01961 1 
ته خلاصیږی. 


1۲۵٧٧5١٥٧ ٥ ٥٥٢٧٣٥0٨٧۱٥31 03۲1 0٥ 0000611017 - 


د اثناء عشر ددی برخی اوږودوالی ترز 41061 پوری رسیږی دغه برخه د 1011۲10 
6 0003 څخه شروع کیږی په ١/٥۷٥‏ د دریمی او څلورمی 101106 فقری 
باندی د 0119 ۸90601111131/ باندی ختمیږی. د اثناء عشر دغه برخه هم د پریتوان په 
واسطه پوښل شوی ده. 


۸5660110 0311 01٥ 010006111017 - 


د اثناء عشر دغه برخه یو انج اوږودوالی لری دغه برخه د 860113 ۸0060111110131 په چپ 
خواکی پورته د دوهمی 1106 فقری تر علوی کنار پوری امتداد لری او په 00600600 
6 ۱۵١(ع(‏ باندی ختمیږی. 

(١١٧١٧١ ۲۱60 116٨٥٤ 8‏ ل 


دا د وړو کولمو متحرکه برخه ده چی د بطن د خلفی جدار څخه د 1165611611 په واسطه 
ځوړنده ده. وړی کولمی تقریبآً 6,717 اوږودوالی لری چی له دی څخه 256191 د اثناء عشر 
برخه او بافی 2/5 برخه د 00090117 )6( او 3/5 برخه د ۱11011 په واسطه جوړیږی. 
7٧‏ صرزعل د 116٥٨٥٥‏ ا٥۱۱٥۱(ع(‏ ا0000610:31 څخه شروع کیږی او 6011 || په 
۵٥6٥6۹0‏ 1 باندی خاتمه پیدا کوی. 
د 1110۱۱ او 0090017( ترمنځ عمده فرقونه 

لومړی په نامه باندی له پاسه یو عرضانی(افقی) او بله عمودی کرښه رسمو چی ګیډه په 
څلورو برخو ویشل کیږی: 

٧٩۱0١١٢ 0006٨ ۹۱30٣٨٥١٥ 1 


۱٢٢٢ ۱٥١١٥١ 00307١1 
ا|‎ 6 00106٨ 0030۲٥ 8 


6٥ ۱٥١١٥١٥١ 00٣٨٥ #8‏ ا| 


فرفونه: 
٣سسزیعل‏ 7 
٠۹٢٢ ٧٢٧ :‏ ۸1۱051 
فیعت 57 0006 ٧٥١‏ 11051۱۷ 
2 ان لا لېه 
جوف 0 یی اکثره خالی او پراخه وی 40 یی تنګ او ډک وی 
جدار جدار یی دخیم او ډیر وعایی وی جدار یی نازک اوکم وعایی وی 
١١‏ ویلای یی اوږده. دخیمه او ډیر وی ویلای یی لنډ نازک او کم وی 
1٧‏ د شحمو کتلات یی کم دی د شحمو کتلات یی زیات دی 
تا تسا 
٢ 1‏ 1 
193۷٥٥۳ 5 5 ٥٥١ 03۷6۳ 5 5 35‏ لری 


۵۸۱131011116 21۱16116 0٥ 2٧۱1١ 6 


وړی کولمی د داخل څخه خارج ته د لاندی طبقاتو څخه جوړ شوی دی: 


0/0605 181/6 - 
0/0560138۳ 18۷/6 "- 
56٥053 18166 - 


٧‏ اآ 


د پریتوان یوه ډبله طبقه ده چی 1110171 او 60090011 د بطن د وروستی یا شاتنی دیوال سره 
وصلوی» دوه برخی لری: 


- ۳٩٥۵٣ 00٥06٥٥ )٥٧٧١١١51٧1٥ا‎ 0006٥( 
دغه برخه یا کنار د کوچنی کولمو سره وصل شوی دی.‎ 
- ٩٥٠٢٢ 6٢١) ٢٧ 
د شاتنی برخی سره وصل ده.‎ ۸60600111191 ۷۷٥11 دا برخه د‎ 


ماسمو ۱م 


۸80010178 081 067 0 170 


6:160 6 6 


غټي کولمی 


غټی کولمی د 011617601( 606٥631‏ 1 څخه تر 1۹05 پوری امتداد لری. تقریباً 1511 طول 
لری. په غټو کولمو کی د موادو ذخيره او د مایعاتو او الکترولایتونو جذب صورت نیسی. 


86919069٨ 5۲٧۱١٨١ ٨٥٩0 ۱٥۲066 6‏ 1616161166 
د غټو او وړو کولمو ترمنځ عمده فرقونه 
د غټو کولمو قطر په نسبت د وړو کولمو زیات دی 


-- غټی کولمی په نسبت د وړو کولمو پراخه دی 
غټی کولمی 6011 8011138 لری خو وړی کولمی دغه ساختمانونه نه لری 


غټی کولمی لاندی برخو څخه تشکیل شوی دی: 


1 ١١۸١۸۸١۶١١۸ 
ين کي‎ ٨ې‎ 


۱9 ۴ 7 


70 د غټو کولمو ابتدایی برخه ده چی په 10553 11136 8190111 کی د 11066631 
6 څخه لاندی موقیعت لری. 60966011 په علوی د 60100 ۸55101010 سره په 
انسی کی د 1110171 سره او په خلفی انسی کی د »0061101 سره اتصال لری. 


7 تقریباآً 661 جګوالی لری او 7,561 عرض لری. 
۱٧٧٥١5 0۱1 7‏ 
6 01163۵ - 
په 13956 اشخاصو کی پیدا کیږی. مخروطی شکل لری او ۸0061101 یی له څوکی منشاء 
اخلی. 
1٩١6٢ ٥٥٧٥01316۴ 6‏ - 
په 9096 خلکو کی تصادف کوی او د یو 060655101 په واسطه په دوه مساوی برخو 
0٥63٥ 5‏ ویشل شوی. اپنډکس یی د دواړو خواو ترمنځ ژوروالی څخه منشی 
اخلی. 
۵۸۲۱۱۱٥۲۳۷١ 6‏ - 
په 78۹6 خلکو کی تصادف کوی په دی ډول کی ښی خوا ١0061‏ واضح او پراخ دی. او 
57 یی له ٥٥9516٥0 ۱٥٥01٨1 ۷۷٥٧٧‏ څخه منشی اخلی. 
۷٧٧٧110١ 57‏ ؤا 
17 د 63660110 یوه استطاله ده چی په 19553 11196 81911 کی د 


۵٥0666٥ 6‏ 1| څخه 26 لاندی د 66010 د خلفی انسی جدار څخه نشت کوی. 
7 تقریبآ 2-20617 پوری طول لری چی متوسط طول یی تقریبآً ,9610 دی او قطر 


يی 5٧117‏ دی. 

۳۷6٥ ٧٥٥ ۸00٥01 00٥6 ۱٥ 7‏ (د سیر له نظره د اپنډکس ډولونه) 

واقیعات م7496 ٥٠٥٢٥٥٥٥١‏ -- 

- 59٣٧6631 1-5 

- 3۲٥6٥١ 2۹6 

- --6 216 

- ٣٥١٣63١ 16 

- 0111 3 


1 :دا 


٠٠١‏ اهم 


اهوم ۹ه 
۴ 
(11 ۱ ) 
م۶ 
02 و 


اه مع 0002د 


يع ,ده ادم هت ا|ا۸٣١-بټهمکگکل‏ ۳۱ وام پا ٧06‏ ده عبېاو ۷۲م هت 
.1 هوچده‌م جځباو ۲۱ اا ثھ/ 


1016 801٧۱6٧ 5 56 


که له 50966 111386 10٥‏ 810111 څخه تر نوم پوری ساحه په دری برخو وويشو. نو 
دوه برخو انسی او يوی برخی وحشی د یوځای کیدلو نقطه د ۸006101 له قاعدی سره 
سمون خوری او د ۳6٤‏ 5 80۳/6 116 په نوم یادیږی. 


7 6 ۸566011 قا 


دغه برخه چی تقریبآآ 51:61 یا 12,560 اوږودوالی لری. چی له 0366011 څخه د ځګر 
د ښی لوب تر 51011866 0٥‏ )181۳ پوری امتداد لری. په همدغی ځای کی چپ لوری کږیږی 
او یوه زاویه جوړوی چی ٥٤6‏ )116 66116 81011 یا ):116 11٥03116‏ په نوم يادیږی. 
دغه کولون د پریتوان شاته قرار لری. 

٤٣١١/5١٥١ 7۲0‏ فلا 


يبآ 50610 اوږودوالی لری او له ښی 116٥) ٨٤6‏ 00116 څخه تر چپ ٥6‏ )1160 60116 
پوری امتداد لری. په حقیقت کی دغه 1۲٠٣٧5١١٧‏ 600100 نه بلکی د ګیډی په جوف کی د 
٣۲٠٣٢٧5٧١٥٤5 67‏ په واسطه ځوړند دی. 


٥0660۱1١ ٩ ٨0‏ ظا 


دغه کولون 25677 اوږودوالی لری او د 6٥٥ 60116 11610١6‏ څخه تر 50901010 
0 پوری امتداد لری. دغه برخه معمولاآ د پریتوان شاته قرار لری. 


پړامه 


2۱190۱۷۱٥0۱4 87‏ ظا 


د کولونو دغه برخه 37,561 اوږودوالی لری» د 66019019 0656601170 او ٧٣٥61011‏ 
ترمنځ د حوصلی په جوف کی دپریتوان په داخل کی موقعیت لری. او د 519016010 
6 په واسطه ځوړند دی. 

٧٧٥۴٢١٢٧١ ١60 ۸۲۱٥٤٧ 51‏ اقا 


د هضمی قنات لاندینی برخه د 86611017 او 681131 ۸۱181 په واسطه جوړه شوی ده د 
ګیډی اضافه مواد دلته راځی ترڅو د 5 له لاری خارج شی. 


۸۱٧15: 116 ٧ز)1٥٢٥٥٨ا‎ 0061٥90 0313٥۵ 9‏ - 
7 د 510۱60180 او 631131 ۸:131 ترمنځ قرار لری. 


7 د 6٥1/0 510۱010 (0۱6119٩‏ څخه شروع کیږی د حوصلی په خلفی جدار 
کی د 01611610( ۸110/6613 پوری امتداد لری 01611619( ۸11066131 د 2-361 
فاصله د 066617 هډوکی د څوکی په قدامی سفلی قسمت کی قرار لری. د دریمی 586181 
فقری سره برابردی طول یی تقریبآً 12610 دی قطر یی په پورته برخه کی د 50011010 
0 د قطر په شان دی خو په سفلی برخه کی یی قطر لږ پراخه دی او ددی پراخوالی په 
نتیجه کی 31100113 86:66181 جوړیږی. 


۸٩5 
پنځه دانی انحنئ ګانی لری:‎ 7 
په نوم یادیږی.‎ 59681 11٥) ٨٤6 خلفی انحنی یی د‎ 
په نوم يادیږی.‎ ٥٥/٩631 116()0 ٨6 قدامی انحنی یی د‎ 
او دری جنبی یا 181681 انحنی ګانی لری چی عبارت دی له:‎ 


0069٥ ۲۱0۱ 600٧۷311016 "-‏ لا 

11۱0016 ۱6 600۲۷٥11016 "- 

| 0006٥ ۲۱0١ 600٧۷311016 "- 
قا‎ ۸۱۱٥٧٩ 1 


د غټو کولمو ورستنی برخه ده. 681191 ۸181 تقریباً 3,861 پوری طول لری او د 
۸۵۱19٥61٥ (90‏ څخه تر 5 پوری امتداد لری. 


1۱۱1٥١١٨) 051 06٥ ٥۵١ 91‏ 
د 681131 ۸۱181 داخلی برخی په دری عمده برخو ویشل شوی دی: 
-" 0311 01061 لا 


د 311391 ع ۸1191 دغه برخه (15111 اوږودوالی لری او د مخاطی غشاء په واسطه پوښل 
شوی ده. په دی برخه کی د 6 څخه تر 10 پوری د مخاطی غشاء عمودی التواء ګانی وجود 
لری. 


دغه التواء ګانی د 6610191015 ۸1181 په نوم یادیږی. 


د 5 1ج ۸۲۱ سفلی نهایتونه د وړو عرضانی التواګانو په واسطه سره یوځای شوی 
چی دغه عرضانی التواګانو په واسطه سره یوځای شوی چی دغه عرضانی وړی التواګانی د 
6 ۸1138 په نوم يادیږی. د هر ۷81٧۷6‏ په علوی مخاطی عشاء کی کمه اندازه فرورفتګی 
لیدل کیږی چی 511905 ۸181 ورته وایی. 


د ۸۲۱١1 ۷٥٧/٥‏ له یوځای کیدو څخه په مجموع کی یو خط په لاس راځی چی د ۸11381 
ګردچاپيره قرار لری او د 11016 ٥٠610316‏ په نوم یادیږی. 


1160016 0311 - 


د 801191 ع ٩11‏ دغه برخه هم 151111 اوږودوالی لری دا هم د 1110130116 ٧۱106105‏ 
په واسطه پوښل شوی ده خو دلته 60010101015 ۸181 وجود نه لری دغه برخه د 866111 یا 
۲٠٣٧/511۵ 6‏ په نوم هم یادیږی. دغه برخه د لاندینی برخی څخه د یو سپین رنګه 
خط په واسطه چی ۷٥16 1116 01 ٢۱١٢٤٤‏ نومیږی جلا شوی ده. 


| 0006 0311 "- 


دغه برخه چی 811 اوږودوالی لری. د پوستکی په واسطه پوښل شوی ده چی لرونکی د 
65 59631 او 01905 56٥٥66005‏ دی. 


٤ ٥٥ ۸۲۱٨٩ 81‏ 1۱161 م5 
81 ۸13 دوه 5001161۰٤‏ لری چی عبارت دی له: 
1116١٥ 1101 250111116161 "-‏ 


یو خود کاره غیری ارادی 5011616 دی او د ۱۱5616 ۳6018۳ د ضخامت په اساس 
په کولمو کی منځ ته راځی او د 681131 ۸1181 پورتنۍ 301111 برخه احاطه کوی يعنی د 
۸۱٥٥٥٥٥ ۹0‏ څخه تر ٠۱۱٤٤‏ 0 116 ۷۷116 پوری امتداد لری. 


٤)٥6٣٧۵) ۵۸۲11 50111116161 - 


یو ارادی 501100616 دی او د مخططو عضلی الیافو څخه جوړ شوی دی چی ټول ۸11381 
یی احاطه کړی دی. دغه 50111616 دری برخی لری: 


|١ 5١0١0601311605 ۳ 


د 5001161 1٧1٥٧۱٥‏ څخه لاندی واقع ده او د 681131 1981 لاندینی برخه احاطه 
کوی. 


||: 5006111613١ 7 


بيیضوی شکل لری چی په خلف کی د »660661 هډوکی له »۸067 سره د 
۸۱1006679٥ 7۷‏ په واسطه او په قدام کی د 0690 ٥٥٢/٧٥٨)‏ سره نښتی ده. 


7 10666 :111 
دا پورتنی برخه احاطه کوی او دا هم د هډوکو سره تماس نه لری. 
!):2 
١١٥١۳٩۹٢‏ 


د 631131 ۸۱181 او 8:6610171 وریدی تخليه د لاندی رګونو په واسطه صورت نیسی. 


- 1٧٧١٥٣٣٤٨٤١ ۲٢6٥٨٢ ٣٥٥8 5 
- - ١٧٥1٥٢٧١٨ ۲٥6٥٨٢ ٣٥٥٥8 65 
- ۸٨3۹ 07 


که د مقعد ساحه له ساعته سره مقایسه کړو نو د 7,8 او 11 بجو په برخو کی د رګونه په 
نارمل ډول پراخه او لږ پړسیدلی وی. کله چی د هر علت له کبله د پورته دریو رګونو تخلیه 
صورت ونه نیسۍۍ؛ نو په دغو ساحو کی د پړسوب د زیاتوالی سبب کیږی چی دا حالت د 

بواسیرو یا 160١٢0105‏ په نوم یادیږی چی اکثره وخت یی اسباب په لاندی ډول وی: 


-" 0005110311010 قبضیت 

- .د بطن د فشار پورته والی 

 -‏ د اودس د ماتولو په وخت کی ډیر زور وهل 

- د پښو په سر ډیر کیناستل 

- اوبه کمی استعمالول- غیری فایبری غذا او نور. 


بواسیر په دوه ډوله دی: 


- - ٨٧۱٥٢٣٣١١ 65 
- 1۹٢٣/٣١ 65 


0٥31٧۳ 00601067 ) 3‏ ا 


٨ 
٥ / 
)٥٥036 0 6 


٣٨6 6 


۴ه ما 
»مهام 
م۴٣1‏ 


۳٣٢/٥6۸ ٨م پک‎ 


۵١ 23 1‏ ۴/ر 


613) 
لاه ان ‌انهع) 
3206005 


23 


٢‏ نس 


؛لاع) 7 


٧۷3‏ ل) 


0۳٥٨٤3 
۸3د‎ 

0ه ده مه) 
٥٥٠٥٥‏ با 


۱٩8 
۷ه‎ 


6 7 د 1 :له 
3 مه 
له ده مه) 
٥٠٥٥‏ را به وسلو کل 5٥/1 103۳ 1١٢‏ 
«اممهاحضتا ۱0031310۱7 
0 ان :03٥30‏ ه38013٥)‏ 


۱١٥/1 ٥١ 10۳۳ ۱08/۱03 


- ٧5۱6 ٧٧٥٥ 


١٠٥١ا‎ 


16 1 


۱ 


« 


0). 


٨۱ ٨ 


580190 ۰6٠ 


80 ٨0 


16۷۵0۳ 328۸1 6 


8٥6103 303 5011006 6 


7:٧٧۲ 


ځیګر 
ځیګر د بدن غټه افرازوی غده ده چی له ۱۷0061101010177 8190111 څخه علوی او چپ 
خواته تر ۱00611011010177 161 پوری امتداد لری. ځیګر ټول ۳180111 
۷٧٨٧0‏ د 0۱90510١1‏ پورتنی برخه او په کمه اندازه ٥‏ ا| 
92987۸107 علوی انسی برخه نیولی ده. رنګ یی نصواری دی وزن یی په نارینه 
وو کی تقریبآً 160091 او په ښځو کی تقریبآ 130091 ته رسیږی خکر د 8105 او 
6 6051391 په واسطه پوښل شوی دی. 


٣٣٥١٢٧١١ 6‏ 
د ځيګر خارجی شکل 
ځیکر د فانی په شان شکل لری خو د مخی څخه د مثلث په شان ښکاری. ځیګر پنځه سطحی 
لری: 
۸۱١, ٥٥5٥, 50, ۱۹, ٥٥ 1‏ 
په دی سطحو کی یواځی 111۲٠6٤‏ سطحه واضحه ده ځکه چی سفلی 101110٥ 06006٥‏ 
یی ښه واضح او متبارز دی. او نوری سطحی د یو بل په ادامه قرار لری. 
٥۳٥01٥٧٤١ 657۳‏ 0116 

سفلی کنار یی قدام خواته ښه تیره دی چی قدامی سطحه له سفلی سطحی څخه جلا کوی. 
نوموړی کنار په وحشی کی پڅ معلومیږی چی ښی سطحه له سفلی سطحی څخه جلا کوی. 
د سفلی کنار په قدام کی دوه 001611695 دی چی عبارت دی له: 


٥۱0٥16٩ 010831611 16065 "- 
۷5116 ۱٥٢۴6٢ 160٥ 116 10۱۱05 01116 03110138006 "- 


1 01965 011٢ 


ځیګر په قدام او علوی کی د 119311611 ١316110١‏ په واسطه په سفلی کی د 

56 1 د ٤۳150٥6‏ په واسطه اوپه خلفی کی د ۷٥٧٧050177‏ ۱03016111 د 
6 په واسطه په دوه 10065 ویشل شوی چی یو یی ښی لوب او بل یی چپ لوب 
دی. 


1116 ۱0١١٥ 6 


ښی لوب په نسبت د چپ لوب ډیر غټ او د ځیګر 5/6 برخه جوړوی دغه لوب په دوه نورو 
لوبونو ویشل شوی دی: 


-" 1096 0300316 
دغه لوب د ځیګر په خلفی سطحه کی موقعیت لری. 
-" 10196 0003013816 م1116 


د ځیګر په سفلی سطحه کی موقیعت لری او مستطیلی شکل لری. دغه دواړه لوبونه د 
5 ۵ )86۳ په واسطه سره بیل شوی دی. 


1116 16٢ 16 


دغه لوب د ځیګر 1/6 برخه جوړوی. 


٠٥٨٢٢۱6 0061 او‎ ٥٥٥٨١۱6 ٢٧٥٥٥ ۱٥٢٠٣ ۷٥٧٤٠٧ له لاری‎ ٥6٥٥۵ ٧٥0315 د‎ 
ته ننوځی.‎ 1٧٧٥٧ ځیګر یا‎ 


1٥6 ٧٣‏ 0 ۱93169115 أ| 
۳۱6116١٥٥ ۹7‏ - 


دغه 1۱93/61 د ځیګر قدامی علوی سطحه د بطن د قدامی جدار او د حجاب حاجز لاندی 
سطحی سره مرتبط کوی. 


- 16) ۹1 

د ځیګر د چپ لوب علوی سطحه د حجاب حاجز سره مرتبط کوی( وصلیږی) 
٢۱0۱۱٢ 1۲۱٠٣٧001٢ ۹7‏ - 

د ښی لوب د خلفی سطحی وحشی قسمت له 01310113017 سره وصلیږی. 
00١0٥٢٧ ۹‏ - 


دغه ۱0906901 چی دوه پوښه لری(علوی او سفلی) د ځیګر 38763 8:916 پوښوی. دغه 
٠/1‏ ځیاګر ته استناد ورکړی دی. 


٧١٣٧6۱190 01 11٤6 ٧٢ 


ځیګر تقریبآ تر 500 پوری حیاتی دندی په غاړه لری خو عمده یی په لاندی ډول دی: 

7 )1161300116۴ - 
ځیګر د کاربوهایدریتونو. پروټین او شحم په استقلاب کی رول لری. 

59٧۱11611 6 7‏ - - 
ځیګر د 8116 او د ٥۳611۲001010‏ په جوړیدو کی رول لری. 

- ٧۹6۲٥٧٥٢٥١ 7 


ځیګر د دواګانو توکسینی موادو .01101651601 او 01901161115 8116 په اطراح کی رول 
لری. 


- ٥١٥٧٥6۱6 6 


ځيکر د 06110515 051611011۱360 ۴0٢٢119 ١‏ ۸۱17-000۷ او اطراح په 
واسطه وجود د مضره موادو له ضرر څخه محافظه کوی. 


510۲٥٥6 6 40‏ -- 
ځیګر د ګلوکوز (ګلایکوجن په شکل) اوسپنی. شحم. ۸ او 10 ویټامینونه او د وینی د خیروی 
وظیفه په غاړه لری. 


| ۱٧١١ ٧ 


6 30031 ۱٥٥٥ 83۲6 3 


٤٥٢6‏ عا 


: نو‎ ۰ 
٢ ٢ 
١ ٥٥٣٥ه‎ 5: 


/ 
/ 


۱// ٥۵٥٥٢٧م ٥٥٥٥٥‏ و 
٧٣٥ د١٢٥‎ ٤٧ ٤٥ ٢ ٢/ َ 7‏ 6ه 
٢ ٢٠٧٢ 6‏ 0066 16031 011900 03 
7 0030131610526 ۳ 
۴-1 
۳۴٣٣٨٣٣ ٤٧٧١ 76 80119٨ ٧۷٧١١ 6‏ 


په 


/٥9//3 ٤ 


8 م0 77 ۴ 06511 


013113877 0/۱60 ٩م‎ 003 / 1 


11 137ل۱378/ 6۵ | 


و 
1111 
11 


0/005 30060011 0 ٤٧ 


٢‏ ۱006 م| 


0 ٣م‎ 
٧٢ 0 8 
0 ۱ 1| 
20 ۹۱ 
4 

۲٥0000 3/1001چ|!‎ 8311608171 616: ٧ 

0113/٥0 ٥٥ ١٧(//6۵ا‎ ٧/١ 8 6 
|أٌ 001061 ) ا۵ا0۶)‎ ۴ 7 


اا 
٧‏ ۸00/107 


116 
٤0005 


0٥3۵ 65 
0 ١٨١١ ۳۶0/6 أ!٢ا‎ 881 5 
۵ 10 


10 011٧۷ : 
٠٥٥٢) 311 67 


نأ 

030316 6 

301111111 
631غ۱:00113 


110 ث : ! 161 
7 6 )0 ۱ 03161 000 
7 1 1 )9 
او 


٨٠۱٠٧٨٠۵83٠ 1711 
٠٥٢۵٢0٥63 0000» 
003 1 
31131131303 90 
3/6 23 


۱/6۱0٥ ٥3 0 
0) ٧ 


5 1 


۹٣ 


٤٣٥۲٣٢ ٧٥١٨٢١6 8۱111٣١١ 65 
صفراوی جهاز‎ 


صفراوی جهاز هغه صفرا چی په ځیګر کی جوړیږی هغه جمع کیږی او 331101806061 ته د 
ذځیره کیدو په خاطر نقلوی یا انتقالوی او له 63160180061 څخه د ضرورت په وخت کی 
نوموړی صفرا د 10106006110171 په دوهمه برخه کی توییږی. نوموړی جهاز د لاندی 
ساختمانونو څخه تشکیل شوی دی: 
۱9٢١٢ ٣١ ۱6۵ ٧٥٥16 17‏ - 
000٥ ۱16031۱6 1‏ - 
96757 -- 
)٧51۱ ٤6 ٩1‏ - 
00 8۱۱6 - 


6676۳ 8:06 
کيسه صفرا 
کیسه صفرا چی د صفرا د ذخیره کیدو ځای دی د ناک شکل لری. چی د ځیګر د ښی لوب په 
سفلی سطحه کی قرار لری د 11603115 ٥61138‏ د ښی نهایت څخه د ځیکر د سفلی کنار پوری 
امتداد لری. صفراوی کڅوړی د 7-10617 پوری اوږودوالی لری. 361 عرض یا پراخوالی 
لری او د 30-5066 پوری ظرفیت لری. 
دری برخی لری: 
۳0٣005 "-‏ 


8600۷ - 
10661 


د 010161 8116 برخځی: 


50113 00006031 0311 - 
٥٥٣٥٣٢ 000060131 0311 "- 
11111۲3 0006061131 0311 "- 
1101113 001606061131 0311 "- 


51۱161٥٣5 ١٥٢٧٥٢٥٥٤٢ 1 ٥116 0061 ۹60 03۹6٥٣116 7 


د 061 8116 په اخری برخه کی مخکی له دی چی د 0061 ١3116763116‏ سره یوځای شی 
د ۱٠۱/6٥٢‏ 51910901 د کړیو په واسطه احاطه کیږی چی 510111616 جوړوی او دغه 
7۷ د ۱0160060105 5016٥6‏ په نوم یادیږی. 


10101600615 67 


دا 50111161٢‏ د 00161 116 601/0٥‏ په وروستی برخه کی د ٥٥0810‏ 
۹۲0الال 6 ۱3٧6/٥631‏ دپاسه موقیعت لری. یو بل 5۱11161٠‏ د ١3٧16١٥3116‏ 
061 په اخیری برخه کی وجود لری چی د 501111616٨ 0311663116 ٩5‏ په نوم 
یادیږی. دریم 501/61٠‏ د 100113 0311663116 10310 ساحه احاطو کوی د 
7۷ ۸1001138 په نوم يادیږی. 


د پورته دری واړه سپینکټرو مجموعی ته به یی پخوا 0001 5011110616 ويل کیده مګر 
اوس یواځی 5011190616 ۸۲00113 د ز000 5001616۳ په نوم یادیږی. 
دصفراوی کڅوړو دندی 


- د م16 دخبره 
6٥‏ دخیره کول م.ممم 
- د اوبو جدبول 061 ۱160316 


د 8116 غلیظول 


- .په کمه اندازه صفراوی مالګی ھ | 
او کولسترول جذبول / َ ٢٢٢‏ 


1 
ا١ا6‎ 01 


ھ / 8ه 


911 په شلضسط 
٧1‏ 


.دد 


036763116 061 


9:2 695 


پانکراس 

دغه غده یو »101 غده ده چی هم د 1109611116 او هم د 9061016 برخی لری. 
پانکراس د بطن په خلفی جدار کی په عرضانی ډول د اول او دوهم 10106۳ فقراتو په برابر 
د معدی شاته د اثْناء عشر څخه تر توري یا 07 پوری امنداد لری. 
د ل د توری په شان شکل لری. اوږودوالی یی د 15-2067 پوری دی عرض یی -2,5 
پوری دی. ضخامت یی 1,2-1,8617 ته رسیږی او تقریبآً 9001 وزن لری. 
د اناټومی له نظره پانکراس د ښی لوری څخه چپ لوری ته په څلورو برخو ویشل شوی دی: 

٥٥٥٨٣٩٤ - 

800۷ - 

٥166۴) - 

191 
خو د فزیولوژی له نظره پانکراس دوه برخی لری: 

٤۱٨۱00611116 "- 

0611116 "- 


٥٥٣١١ 0/5‏ 
د 1٥٨‏ برخه یی اوږده او پلنه ده چی د پانکراس ښی نهایت او د اثناء عشر په انحنا کی 
موقیعت لری. دری کنارونه یا 86010615 لری: 


50061101 - 
1111611017 - 
۳٩۱011 13816181 - 


او دوه سطحی یا 50110665 لری: 


۸111611017 - 
٥0516۱0 - 


۸۱٨٧0 ۱۱٣۷٠٧۱0 ٥ 0۲٥6٥٥۶ 0۲٥1661۱٨١ 1۳٥٣٥٥ ٧۱٥٥١١٥١ ۲١٩ 03 ۴٥٥٥6 6 
٧٥٥٥ ٧٢١٧٧١ 5 0۱۱6111816 6 


1٠١6٧١ 07 5 


د 1٥٨٤0‏ او 8001 ترمنځ موقعیت لری او 2617 اوږودوالی لری. د دوه سطحو قدامی او 
خلفی درلودونکی دی. 


600۷ 60|1| 5 


د پانکراس اوږده برخه ده چی له ١066‏ څخه 1911 پوری اوږودوالی لری. دری کنارونه یا 
595 لری: 


۸111611017 "- 
50061107 
11116110۳ - 


دری سطحی لری: 


۸111611017 "- 
٥0516۱0۳ - 
11116110۳ "- 


1٥٥١ ١ 5۹5‏ 
د پانکراس تنګه برخه ده چی چپ نهایت یی جوړوی. 
5 |607 00615 
1191١ 0116٥63116 0061 ١١" ٤٩٥0‏ - 


8116 د پانکراس له لکۍ څخه شروع کیږی او بلاخره د‎ 0310 0316٥3176 ٩٤ 
01:61 جوړوی. ددی‎ 1٥0310 0316۳631۱6 100113 سره یوځای کیږی او‎ 061 
قطر 31 او اوږودوالی یی 8-10617 پوری دی.‎ 


- ۸666550۷ ١٣٣٣٥6٢٥٣۱6 0061 0٥ 1 


د پانکراس د سر برخی څخه شروع او بلاخره د :10060601 په دوهمه برخه کی 
خلاصیږی. 


٧١١٧6101 01 5 


 -‏ پانکراس د اندوکراین برخه هورمونونه افرازوی لکه: انسولین 
- د پانکراس اګزوکراینی برخه هضمی انزایمونه ترشح کوی لکه: 
|١: ۱١٢51 - 8٧٥٨٥٣٤ 000٥ 607‏ 
|١١ ۸۲۱٧/٥٣5٧ - 81631٨ 00۷۷٥٥ 513٣6٩ ٨٩ 9۱6٥0٥٥٥ 0٥6‏ 
6 0 »0 


||١١ ١۱03056 - 8۲٥٨٢٣ 00۷٥٧ 11010 ٥10 1٥١٤ 61605 ٠٥ 80۱٥٥٧٥ 


۸١٣۸۱00٧۷ 0۳ ۱٢۱١ ۸۸١۴٤۹ 


۴ 
ملا 


ې یغ ١3۲‏ 
5 116 


ال هااطا 


زو د 
٢ ٣‏ 


1 ۱31٥31) 

0:06 0853 : 

3۱۱٥٥٥٤١) 45‏ 0 3223 
0 روځ ٠‏ صټوروب ږن پ وتفند کت هح مت ۳٢-۸‏ 


7 4 | د2720 نا د عب ومبغموومع عا 


667 :10 
توري 
0 په زیاته اندازه په 6٢٢ ۱١٥60٨01017‏ او لږ څه په ۴۱93511011 کی 
موقیعت لری په ٤٥٧٥)‏ د 11 او 9 پښتی. د فانی یا ۷٥١0606‏ په شان شکل لری خو 
وختونه بیا څلور ضلعی شکل لری. 
ضخامت یی 2,561 اوږودوالی یی ٠12,5617‏ عرض يی 7,561 او وزن یی 
6 یا 
7 دی. 
تور بانجانی شکل لری. 
٧٣۲٣٧٥٢٧٧٥٨٥ ٥٥٣٣١٣٣٥٥٤ 60٥7 6‏ 
دوه نهایتونه لری: 
- ۸116110 
٥56) 6 -‏ 
دری کنارونه یا 860۳0615 لری: 


5006110۳ - 
111161160۳ - 
11116111601316 "- 


او دوه سطحی لری: 
-" 510113866 01301۲۵013116 

دغه سطحه محدبه ده او همواره ده. 
۷٠۱666۲٨۵ 510113866 -‏ 

دغه سطحه مقعره او غیری منظمه ده او لاندی فرورفتګی 18990655160115 لری: 
-" ۱۹06551010 633516 


دغه فرورفتګی د معدی د ١1005‏ په اثر منځ ته راغلی او د علوی کنار او 
6 کنزنار ترمنځ موقیعت لری. 


٩٥٢٢٧١۱٨٢ ۱٣ 06551010 "-‏ 
د چپ پښتورګی په اثر منځ ته راځی او د سفلی او وسطی کنارونو ترمنځ وافع ده. 


٧۹0٨6551017 "-‏ 0016 
دغه فرورفتګی د کولون د )116 50161116 پوری مربوط ده. 


٣۲٧٣6١٥٨٣16 10655101 "- 


دا یوه یی د پانکراس د لکۍ پوری مربوط ده چی د توری د ٢۱ | ٣5‏ او 016 
960 ترمنځ قرار لری. 


٧١٣۱6۱6٥ 60٥1 76 


--- 0 0 5565 

- 1٧۹۹۲٣016 6 
---- ٧30391٧1٨1556 

- 5۲٥١٥٥ 6 66 


سن کا 1 6 3510506 سه 
نا 2 0 0٨»‏ 


5۳ م50‎ 6٥ 667 


5 
کا 


0) 

۸06 
نی‎ . : : 
6 ۱ ٩ ٨٠٨ 
ړز‎ 
٠ 


5ما٠٥٥٥٥٥ا‎ 
0۳ ( 
0 


ام 5 
8350-0131 ٥ه‏ | 
هام ام-٥۱‏ اه ع) 
د نیا 


۱6 ۴م 
۴6000 
۸٨1۱0 ۱۷‏ 
رر 
م٩‏ 31133د 


۷٠6۲٧۵٥١ 76 , 1 
۸1161) 6(/ 7۷ 


)٥( /١٥١30100.660٨: 16 10/9/13 77 


و 


١٥٧ 
لو لاف‎ 


کو وس 
- ای ه۱٤۱‏ 
۳۵ زا "7 
: رو 


٨٥٣٣١٣ 55 


ې ٧ ٥‏ ۸۵ 
وس م۱ (دا٧٤٥٥٩)‏ 
و د "قا اآلای ه0:۶ 
کصسحا همه 
د روو 8 


مده 8 "١‏ 
ومس۱ ها ١‏ 


١ 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ۸ل‎ ١۸٨8 ۸/۸۸١۲ 9 


( عاف "۱۹۱۹١۵‏ پاړ 


تنفسی سیستم د لاندی اعضاوو څخه جوړ شوی دی: 


----6 

-- 1 ١١١() 
---١٧٤() 

-- ۳ - 3٩ 

-- ١ 

- |۱)٧١چ5-‎ ٩1 


دغه سیستم په دوو برخو ویشل شوی دی: 
-" 960۳616 چ000066108) 
٥۵01/٥٢٢۷ ٥0۳1601 "-‏ 
907 8 0۱1006611 
انتقالی برخه 

په دی برخه کی یواځی د هوا انتقال صورت نیسی. او دوه مهمی دندی اجراء کوی: 
 -‏ سږو ته د هوا د داخلیدو لپاره یوه خلاصه لاره ده. 
- د هوا برابرول چی لاندی شیان پکی شامل دی: 

د هوا صافوالی او پاکوالۍ 


د هوا مرطوبه کول 
د هوا معتدل والی 


په دی برخه کی لاندی غړی شامل دی: 


٥16056 -‏ 
-" )03500113۳۷ 
و و 

1۳۵61683 " 


1 87773۸١٨۸١ 
ييک؟کنکييسسکللي‎ 


1 
19٣٣/7/10 8۳6016111016 "- 


- کچ 0١‏ | 
۱٧٥٥01٧٣٣٥١٣١ ٨‏ 
تنفسی برخه 
د تنفسی سیستم هغه برخه ده چیرته چی د هوا تبادله صورت نیسی او د لاندی غړو څخه جوړه 


بر 


سوی. 


٥٥٥01٥٣٣٥٢٣٢١ 6 
۸۱٥٥0٥٥ ۳ 

۸۱٥٥٥٥ 6 

۸ه 


په ځینو کتابونو کی ۸۱١013۳ 3۲۳1/0/٨‏ هم ددی یوه بله برخه يادوی. 
۰ 


پوزه 


پوزه د هرم شکل ٢۷۳٥٧031 590٥‏ لری. موقعیت یی د مخ په قدام کی د ٥٥0110:‏ په 
امتداد دی. د پوزی چوکاټ په علوی کی د ٥٧٩٠53 ۰۳۳6٥٥3 0۳66655 0۴۲٨٥30113‏ 
6 اد 0۴۴۳٥0٥ 00٥٥6‏ ٥٥٥٥٥٥م‏ ا ٥١٥‏ په واسطه او په سفلی کی نوموړی چوکاټ 
د چ ٥١:3٥ 3۳٢3‏ (علوی او سفلی) او 560٥3 ٥٢٢11386٥‏ په واسطه جوړ شوی دی. 


د جوړښت له نظره پوزه له دوه برخو څخه جوړ شوی ده: 
٠٥٥ 8‏ ا٥٩٢٥١:ع‏ خارجی برخه 


دغه برخه په علوی برخه کی له تندی سره ارتباط لری خو سفلی برخه یی ازاده ده چی د 
5 یا ١0:)‏ په نوم دوه سوری لری. ښی او چپ. دغه سوری په وحشی برخه کی د 
35 ۱3 او په انسی کی د 5٥6131 ٥35‏ په واسطه احاطه شوی دی. 


۱٣١٥٣٣٨٥ ٥٧٠٥٥٧ )٥٥٩٧٩٩١٩ا‎ 6٧۷١/٧۷ ( 8 


دغه برخه د ٥١5٥ 500٨‏ په واسطه په ښی او چپ لوری ویشل شوی ده. دغه دواړه 
لوری په قدام کی مخ ته د ١6:)‏ په واسطه خلاصیږی او په خلف کی د 
9 په ذریعه ٥١:3 ٥6٥٥٥٥‏ ته خلاصیږی. 


دا دواړه خواوی يوشان جوړښت لری نو یواځی یوه برخه تری مطالعه کوو 
په هره یوه برخه کی لاندی جوړښتونه موجود دی: 
و ود 


د پوزی چت په قدام کی د ٥953 0٥٥‏ او ٥١3531 «٢٥ 6۶۴۳٥٥٥٥ ٥0٥0٥٥‏ څخه جوړ 
شوی دی. په ١/0016‏ کی د 670۳۳٣٥ 031316 0۴٥ 6۱٧010 ٥٠0٨٥٥‏ څخه جوړ شوی 
دی. 


او په خلف کی د 0006 05016010 860۷ څخه جوړ شوی دی. 
- ۴۱69۳ 


په قدام کی د 31311٥6 0٥٥٥٥٥ ٥۴ ٢١۱103 ٥٠٨٥6٥‏ څخه جوړ شوی دی. او په خلف کی 
د ٥٥٢٥٥٥٥٥٥ 011٥ ٥٥ 03131106 ٠٨٥٥‏ څخه جوړ شوی دی. 


٥۷۱٥٩031 ٧۷٥٨١۱ )35٥٧5٥ 0017 "- 


په ٠٥‏ )م50 کی د ٥:1٥٥ ۷٥٧٧٠٥٨ 031316 ٥٥ 6٥٥٥0٥0 ٥٥٠٨٥٥٧‏ کی د 
۱٥٥٧٥٥١ 6‏ او په ۸٢٥٠۲١٠٣۱٠٤‏ کی د 6 چ 3۳۴113 560131 څخه ترکیب شوی دی. 


- ۱/311 1316۳8 
د پوزی دغه برخه د دری شیانو څخه ترکیب شوی ده: 
٤: ۴6‏ 


هډوکینی متبارزی برخی دی چی د مخاطی غشاء په واسطه پوښل شوی دی. او په دری 
ډوله دی: 


5006٨0٩ 6 
٥۷۱۱0016 6 


۱۱۹۱۴6٢٣٠٥٢ ۴٥ 


د هری 6006036 لاندی یو ژوروالی شته چی د ٥٥٥3٤١5‏ په نوم یادیږی ددی تعداد هم 
دری دانی دی: 
5006۱0۳٨ 3 65‏ 
د ٥٥٥٥٥٥٥٥‏ ا53٥‏ م50 څخه لاندی وافع ده او د 5 ١٥۶٥٥١٣٥٥ 6٢٥٩٥0031 31۳ 5۱١‏ 
افرازات ورته راځی. 
65 ۴ ۷۱۱001 


په دی برخه کی یو دایروی یا بيیضوی شکله جوړښت وجود لری چی د 80113 

955 په نوم یادیږی او د 5/5 31۳ ١۱۱0016 ١٥٨0031‏ افرازات ورته راځی. 
ددی جوړښت څخه لاندی یو درز وجود لری چی نیمه هلال ماننده شکل لری او د ٢13١5‏ 
5 په نوم یادیږی او په مجموع کی ورته د لاندی برخو افرازات راځی: 


- ۸۱16۳۱٤ ٤٣٣۱۲٧٧۱06031 3۱۳ 65 
-- ٣۳٣٥٥٣٥٣٥ ۱۳۴ 65 
- ۱۷۱٠112۳١۷ 31۳ 65 


1۱1۴6۳۱٤ ٤٠5١١ 65 


د 1٩۴ ٥5٥ ٥٥٥٥٥٥‏ او د پوزی د ٥٠م‏ ترمنځ یو مثلثی ډوله جوړښت دی چی د 
۸1٥ 5‏ 50۱031 افرازات ورته راځی. 


٧۰ 


٧١6١٥١١ 0۷٥ 5006٥٨۱٥ 1) ٥٨٢ ٥٠٥٥. 0۲۱1151٤٥٥6 0٢٧٧/٥٠١٤ 0110٤160 00٨٥ 
1٥6ه‎ ٢٤60٥ 60۷٧٤. 1٨٨6 ٥5۱6م وا‎ |// ٧٧١٥١ (ل(ت|‎ 5۱١۱/١۱ 0۱۱0005 ٨۷۱۳١ ۱6٤ 90 
1٥6٤ ن))'٩٠٥٤‎ 0 ٥٨٨ ٥٥٥٨٥6, ۱١١ 0١0 56 00660:57 0۱00105 0٥6 


د پوزی په جوف کی دوه ډوله ۷۱١۴6005 ۱٥١٧٧١0۵٨٥6‏ وجود لری: 
٥٥٢٢٢٠٣٢٥٧٢٢ 33‏ - 


دغه مخاطی غشاء د پوزی د جوف ټوله برخه بغیر د 016 ۷٥٠٤‏ او د پوزی د جوف هغه 
برخه کومه چی د ۱٥٥605٥ ٥/0006‏ 01۴3666۳۷ په واسطه پوښل شوی وی پوښوی. 


- 011٥60١١٥ 3 


دغه مخاطی عشاء د پوزی په جوف کی لاندی ساختمانونه پوښوی. 
5١06٨66٥ ٥٥5٥١ 6‏ 


51۱۱٨۱۱٥0٥١ 5‏ 
5ک 1 || 
دا یوه خالیګاه یا 63۷٧٧‏ ده کومه چی د هډوکو او د نورو انساجو ترمنځ وی. 
١3٥۵٣ ٥٠53٢ 5‏ 


عبارت د یوتعداد خالیګاوو څخه دی چی د پوزی د جوف ګردچاپيره په 
1٧۲۱٥03٥ ٩ 06‏ او ٧۷۱۱113‏ هډوکی کی موقیعت لری دغه خالیګاوی 
په لاندی ډول دی: 


۳۳٥٧٣٣3 5)) 5 - 


تعداد یی دوه دانی دی په ۴۳٣٨١‏ هډوکی کی موقعیت لری. دغه دواړه 515 د ۴۳٣٧١3‏ 
هډوکی څخه عمودی شروع کیږی تر 081168 0۳01831 پوری. او دا دوه 510056 د یو 
۳1٨ 00۷ ٧٢‏ په واسطه یو له بله جلا کیږی. جګوالی یی 3,267 دی او پراخوالی 
یی 2,66 دی او تخلیه ٧٥٣٤٤‏ 1531 ۱۷۱۱0016 کی صورت نیسی. 


۷۱٠()113۳۷ 5۱١٣5 "- 


په ټولو ساینسونو کی تر ټولو غټ ساینس دی نوموړی جوفونه د 3/113 هډوکی په 
جسم کی موقعیت لری د هرم شکل لری. 8856 یا قاعده یی د پوزی د وحشی جدار ته يعنی 
د اول او دوهم ٥6 ٠٢٨٤‏ غاښونو او دریم 0٧٨۳‏ غاښ ریښی او کله کله د 301) 
غاښ ریښه ورپوری مربوطه ده. 


اوږودوالی یی 3,5٥‏ او پراخوالی یی 2,5-3617 پوری دی. او تخلیه یی د" ٥۷۱۱0016‏ 

٥٥٢ ٧٧٥٣٤١ )۲۱۱٠٣١ ٤ 5٥٧٧/۱0٧: (‏ کی صورت نیسی. 

5116001031 55 "- 

دغه ساینس د :٥٥٥ ٤٥‏ )م5 هډوکی په جسم کی موقعیت لری د ٥‏ )5113106 څخه لاندی 
موقعیت لری دا هم جوړه ساینسونه دی او د ۳۱٨ 000۷ ۷٧٥۳‏ په واسطه یو له بله جلا 
شوی دی. تخلیه یی د پوزی د جوف په 501606١1۱01031 ٥٥٥٥‏ کی صورت نیسی. 


٤٣11101031 511115 "- 


دغه خالیګاوی د 8۱٥0‏ هډوکی کی موقیعت لری. نوموړی خلاوی د مربوطه 0611 له 
جوف څخه د یوی نازکی هډوکینی پردی په واسطه جدا شوی دی. دغه خلاوی په دریو 
ګروپونو ویشل شوی دی: 67 ۸٧٧٣٥٠٢٠٤٥ , ۱۱0016 ٥‏ 


د قدامی او وسطی تخلیه یی په ٥5 ۱٧٥٥٤٤‏ 110016 کی صورت نیسی او د خلفی 
تخلیه یی په 50060٥ 003531 ٧٥٥٢٢٢‏ کی صورت نیسی. 


٧١١١٣١۱6) 0٥ 5‏ 
 -‏ د سر وزن کموی 
 -‏ د اواز شدت زیاتوی 
- د ضربی په جذب کی رول لری. او نه یی پریږدی چی نورو انساجو ته داخل شی 
و ون نوا و٢ ٧٢٧٧٧۰‏ 


01۳16۳۳ 6 
آته‎ 6١۱٣٥۱۵ 6 


5 ا ١۲٥٣١‏ | ې 56 ٥٥٥٥4‏ م5 
هع 113531 ۹ 0 ٧56٧16٥ ٥۵531‏ 
٩ 13531 06‏ او 2٥‏ 
٨۲٠‏ «»0# وب ٠‏ پ 12 
٧٣8‏ - 0 --- 160811 3۳/9631 
06۰ ۶300660) خر سنسسب 
10177 36 سمس اټ 
6 ا٥ ٥٥5‏ - -س 
ا ٥‏ و ات لړ 
٢3۳٢68 6‏ اص عسټسستنمیا 
مهم ٢٠ 5٥‏ 1 3131116 
! ۷ک 6 ۶ ١9١١١١8‏ 5| 
36 ۱ وهه 
2-1-١: .‏ 2 
۱٨903‏ : ود | لسا 
٢ ٧۷ ١٥۱١ 6‏ اسا پا نس 
۸ لسا 
نوز - ١‏ 
۷٥١0۱37١ 68‏ ۸ 0 وو ه2 
٧/٥٥۱١ 606‏ أ :/ 
۸٨ ۱ 6‏ ل3 /34 
6 60۱4 6۱6 / وه 


٧۷/٥٥٥6 06‏ 7 608 11:۳6 ل) 


و و 


بنبه 


خیجره 


د تنفسی سیستم د اعضاو له جملی څخه یوه عضوه ده چی د اواز د تولید وظیفه هم په 
غاړه لری. خنجره د متوسط خط په سر د ژبی د قاعدی څخه شروع د ۱۷٢٥0٧‏ هډوکی 
پوری. د څلورمی پنځمی او شپږمی 6٠۳۷١3‏ فقرو په قدام کی قرار لری. جګوالی یی په 
نارینه وو کی 4477 او عرضانی قطر یی 4377 دی او په ښځو کی یی جګوالی 

7۷ او عرضانی قطر یی 417/۸ دی. جوړښت یی د نهه عدده عضروفونو. 


6 او ٤١٤٤٥‏ ٧چ‏ څخه ترکیب شوی دی. عضروفونه یی نهه دانی او په دوو 
ګروپونو ویشل شوی دی: 


031٥٥٨ ٠٥ 518٥6 ٩١٥٥٣٥ ٥ 8‏ 9 لا 
1٧۱۷۳٥٢٤۵ 638۳۴1136 "-‏ 

۳۱۴٥0١60 63۳1138 "- 

۴0185101615 63۳1136 "- 
١ 

۸۳٧۷١٥٧٩070 63۳11386 "- 
0٧6110٨ 63۳۱11386 
)0٥/601386 8۳۱136 


د هاو اما وم سر نس په 2 
۵6 لک 7 ل۲ - مع || ولد 1| 


روو 2-۱۹5 8 شا 


يوا - واووي دا 
(ههجحاه ح١)‏ ؛ ۴ ۴ه 
(١۸ 7511٤!‏ ۳ه 1 
۳ ۱ه ١ه‏ 
ه‌و دی 5 ه) 


د و وو 2 


ه‌ووه هی - 
د و وو 


|) هوه جح 1۳۵ 
عهو ۹ه ۸۱ هف 


۸٧٧11٥٣١ ۷٧‏ (#3ل نممسعممی 


(زه)ه15 همو ٧۰‏ هي ۰ ) وهه هه ٣۰٣‏ مهغی وصقصصنف)ع ومعم 7صقصه ته »یسټهوی 


1 ١١۸١۸۸١۶١١۸ 
ين کي‎ ٨ې‎ 


ل١‎ 031760 ٧٠٥ 515۱6۸ 6 


1۱۱٧٧۷۳٥٢١0 63۳11386 "-‏ 
د خنجری تر ټولو غټ عضروف دی. دغه عضروف په حقیقت کی له دوه صفحو څخه چی د 
003011۳٤١ 3‏ په نوم یادیږی تشکیل شوی دی. دغه دواړه صفحی چی په 
6٥‏ جاکی سره یوځای کیږی د ۷ زاویه جوړوی چی د 0016 ۸4917 په نوم یادیږی په 
خلف کی دواړه صفحی سره جدا کیږی او د ښکرونو په شان جوړښتونه جوړوی چی دوه یی د 
٥٢۱٥٥ ٧‏ د5 او دوه یی د 1٩۴٥6٣٥) ۳٣‏ په نوم یادیږی. په خارجی سطحه کی ددی 
صفحو یو 1/١‏ 0111616 دی کوم چی د عضلاتو سره اړیکه لری. 

۳۱۴٥0١60 63۳1138 "-‏ 
د ۳٩۱۷۳٥٥۵ ٠۳13856‏ څخه لاندی موقیعت لری. قدامی برخه یی نرۍ او 3۳1 6۳1610 یا 
قوس په نوم یادیږی. خو خلفی برخه یی د صفحی په شکل ده چی 1371103 6۳1010 ورته 
وایی. دغه دواړه برخی یی په اړخونو کی سره یوځای کیږی او مفصلی سطحی جوړوی چی 
ورته ۳٢۱۷۲٥٥١٥ ٣٢ 013۳ 5۳٥36‏ وایی. ددی غضروف علوی څنډو په قدام کی 
٥۱۷٥٥٩١ ٤۳‏ 6۳ په واسطه د تایراید عضروف د سفلی کنار یا ۲٥٥٥٥‏ سره 
ارتباط لری. 


۴0۱8510111 63۳11386 "- 


د کاشوغی په شان شکل لری. چی د ژبی د قاعدی شاته قرار لری. د 1۳۷ لومړنی برخه 
ده. ددی عضروف علوی نهایت یوه اندازه عریض او ازاد دی. چی د ۱۷٥٥٣8‏ هډوکی او د ژبی 
شاته پورته امتداد لری. د 1۷٥٥ ٥٠٨٥٥‏ د موقیعت له نظره پر دوو برخو ویشل کیږی 


500٨٥ ٧۷٥٧۱٥ 607 
٥۴۳٥ ٧٧٥٣٥ 0 


داخلی سطحه یی د ١۱6٥5 ٧٢٢٧/0٨٠٨‏ په واسطه پوښل شوی ده. 
8 چ ١3/١٥٩ ٩٢١۱‏ 
۸۳۷١٢٩٧010 63۳۴11386 "-‏ 


دغه عضروف د هرم شکل لری د خنجری په خلفی برخه کی د 181039 6۳1۴010 له پاسه 
موقیعت لری. لرونکی د 8356 او ۸٠»‏ دی. قاعده یی د 1311103 6۳010 سره وصلیږی. 
او دوه وو 6 ٥»‏ لری: 


٥۱۷٧١٧١0١٧١١٩١ 5 


په انسی کی قرار لری او ٥٥6٥٥٥م ۷٥٧١٥‏ هم ورته وایی؛ په دی باندی 61 31چ1| ١۷٥٩٥٥‏ 
ارتکاز کوی. 


٥٥٥٥٩١ 5 


په وحشی کی موقیعت لری چی د ٥٥٥6٥٥م ۷١٣5١0۳‏ په نوم يادیږی او ٥٥٢‏ 
0603٣۷٥٥٥٥0١ 6‏ او 13٤1 م6٥3۷/٥٥0 ۱٧٥٤٥٧٥‏ ورباندی ارتکاز کوی. 


)0٥1/6013څ6‎ 3۳1138 "- 


ددی عضروفونو تعداد هم دوه دانی دی. چی د 3۳11386 ۸۳۷١٠٧٧0٠60‏ سره مفصل کیږی او 
هم دا عضروفونه د ۸۳٧١81607 1٥٥0‏ سره تماس لری؛ 5306 10 001631 


0٧160۳٨ 63۳111386 "- 


دا هم دوه عدده عضروفونه دی چی د #٤‏ په شان شکل لری واړه عضروفونه دی او د 
۸۷٥٥٥ ٥‏ په امتداد وافع دی او هغه تقویه کوی. 


101115 01١) 
-- ٧٥ 5, 
مفصل له جملی څخه دی اومفصلی سطحی یی عبارت دی له:‎ 5۷٧٧٧۷٥٥ دغه مفصل د‎ 
٠: ۹٣۱۷۳٥٥١۵ ٣١۴013110٥ 51۳٥٥6٥ 66۹6 
1١: ۱٩۴6٣٠٠٤ ۳٥٨٥۴ 6 
-- ۱۴۵۱۵۸۵0٨٧ ژ(‎ 6 
مفصلونو له جملی څخه دی او مفصلی سطحی یی عبارت دی له:‎ 5٧٧٥۷٥ دغه مفصل هم د‎ 
|١: 500٥۱٥0٥ ۱٥٥0٥٥ ٥٥ 00۱3 
١١١: 82566 ۹06 
3۷٤٧٧ 0۳٧) 


دغه 6۷/٢٧۷‏ د 1٥٥٤‏ څخه شروع کیږی تر 001161 پوری. په داخل کی د ٥۷۱٣٥0٥٥‏ 
6 دوه ۴٣١8‏ وجود لری چی علوی یی د ۷٥٧٤/013۳ ١٥٥٤‏ او سفلی یی د 


سي سيین سیپیسسسسسڅيیڅتیتتش ھ ۳؟۴٤يسييو۰يپييييييی٤۰۰۹ے۰ےےےے۰سسسسس‏ اك 


اد هه 
| | 


٥٥٥ 0٥‏ په نوم يادیږی. د ۷٥٧٩ 013۳ 1٥٥٤‏ او ۷٥٧٥٥٥٥٥٥٥‏ د موجودیت په اساس د 
خنجری جوف په دری برخو ویشل شوی دی: 


006٥٥ 03۳٨٤٢ 0٥ ۷٥٥٩0013۳ 0311 "-‏ لا 
کوم چی د ۷٥٧٧٧ 0013۳ ۶٥٥0‏ څخه دپاسه واقع ده. 
- 03۳1 3 عچ ٥٥١٥٥٥ 03۳٤1 0٥ 1۵۳٣۷٧‏ 
کوم چی د ۷٥٧١٧٥٧٧ ٠٥٥‏ څخه لاندی وافع ده. 
٥۷۱۱0016 03۳٤1 0۳٥ 51١۱٥ 0816 130۳۷) -‏ 


کوم چی ددی دواړو ۴٣05‏ په منځ کی واقع ده. 


٧٢/٥٢٢١ 6 


٧/٥٥0۱ 6 1/۲/0۹۴6 


6 06 : 
0٨07603168 6 


016 6 
۳003/1200: 6 


١8 


13۳٧١٧٩١ ٥3 1153۱٧٣٧٤ 9٩۹٩٩ ۹۴6 


۱٧١۳٣٣٧١٥١١ ٥۴6‏ قا 


نوموړی ۷٥١٧٧0٨٣٨٥6‏ د 896 ٧۷١٥٢٤٢‏ د 6۳۴1386 ۳٣۱۷۲٥٥۵٥‏ په 5٠6۳) ٠٥‏ څنډی سره 
ارتباط لری. 


٧٧١٥١١50١1٢6 5٨‏ للا 
دغه 3۲١٥‏ ع ۱ د ٥٥‏ اع مع عضروف د ۴6٣)‏ نهایت له !٧۷٧٥٣٤١ 060٨٥٥‏ سره ارتباط لری. 
۹٠‏ سا 


دغه 83/6٤‏ د 60٥٥٤٥ 6٥۳138٥‏ سفلی څنډه د 7۳٥٥٥.‏ د اولی کړی سره وصلوی. 


۳ 


۳١٣٣١٥٥٥٥٥) ١١٥٥٨١٨٩٨ 01٥٥6 ٧)‏ قا 
دغه ١٨٨/٥‏ د ۷۱٥٥٥‏ په خارجی طبقه کی قرار لری. دغه غشاء د خنجری د جوف 
په دواړه خواو کی د خنجری د 5175 په واسطه قطع شوی. کومه برخه چی د غشاء د و٩ 5:١‏ 


څخه پورته قرار لری د ک د ١15176‏ 00306016 په نوم یادیږی. او کومه برخه چی لاندی وافع 
ده د ک با 357 اع 600005 په نوم یادیږی. 


502٥70٥ ٥٥٥ )ه‎ ٧١٠٥١ 6ه‎ 
0۳7 ٥6 مو اه‎ 
۸۳۷٢٧٥١ 6ه‎ 
5060٥ 90 67 
71/۲٥٥0 3۳1386 23 
۷٧۵١ 51 


۸٨٥01308 0۷٧٥٥٧ 6 
1:) ۱6۳ ٣6٨٥ ه٥‎ ٧۷۲٥٧١ 6 


6ه 900/۴36 


۸٧٨:» م۲٢ ه6‎ | 0٥ 
۷٥٧ه‎ ٤5 0۷11٨2٩6 


۸16۳0500610٢ ٧۷ 


وم 
٧٢٠٢٥٥80 6 1‏ 
٧٢۷٥٧١ ۴6‏ ۱ 
6 هق 1۳10663 
٥٧/٥١ ۱٧6‏ 
7۲۷۲٥٥۵ 3۲386 23‏ 
6 2406ن 
۵۳١٣8٥۵ ٤٣6‏ 
0٨۴ 366 6‏ 


۱81 1۳۵٢١ ۷ 


١۷٧) ه٨٣٣۵‎ ٥ ٠۹٥ 


3٧۹0 5‏ )ا116 - 1101316 1١1‏ 
٥١۱ 1٥316 1۳٣۱۱ 30 7‏ 
38٨‏ 
شزن 
3 یو ۴٥0٥٥ ١٤٥٥6٨‏ دی چی جوړ د 530٥‏ عضروفونو څخه دی. د 16 


څخه تر 20 پوری ١٥٥‏ عضروفونه سره یوځای کیږی او دغه ټیوب جوړوی. 


موقیعت یی د خنجری په تعقیب له شپږمی 6٠۷)‏ فقری څخه تر څلورم ۳0٣6‏ فقری 
پوری موقیعت لری. 


(د غاړی په ٥٢٧م 1٧٥٥٥‏ کی په 500616٥ ٥١035701١‏ کی موقیعت لری) 


اوږودوالی یی د 10 څخه تر 2077 پوری دی قطر یی په نارینه وو کی 26 او په ښځو کی 
0 دی. د ۳۲٥٥٥٥٥٥‏ د عضروفونو داخلی سطحه د ١۷۱۴05 ٢٧٧/0٨٣‏ په واسطه 
پوښل شوی. ۳٣٥٥6٥‏ د څلورمی  ۳16٥٥٥‏ فقری په ښکتنی سرحد کی په دوه برخو ویشل 
کیږی چی دغه برخی یی د ٩٠ چا٢١ ۳۲۱٣٣۱031 )٧٥٠٨١( 8۳66۱١5‏ او 6٥٥ ۳۱٣۴۱031‏ | 
)۱٧١( 65‏ څخه عبارت دی. 


لت نیا 
65 پټ 

7 ھ پ) هه : 
51 يت - ها 


ورم تک 
٧‏ 72 سپ ټس 
که مهحصصسا ١١‏ اس : هتت خغټټي ها 
نیا د "۰" :یا رن 0 


5 ) 
5 ه1۱۳ 
6 ال 


نو قا 

الع 
- 1۳۵663 
وتوا 


6و مهی١څ۸ ١ 1 ٢)‏ سا 
0 4 یه ه۵ ٩٥٥٢٢٢‏ 
کت ننشر 09 ٤١9١٤٤٢‏ 
ماود ٥٥ ۶ ه٠ ۵٥‏ ٥ه‏ 


۲۱٢9 ١(‏ ا١٩٣٥١٩٤۱٥))‏ س م30د 
ې0 


٢٢‏ وو ونا 


٩٥٠٥ ٧٥٥ ۱٤٣٤٢ 9 


1/1001 6 7 


مے ده 
1 لب ٤ ِ ۳٣۳‏ 
1٥3٣١ 5‏ :8 رس 
٩ 1‏ 


۵٥٥‏ حممم۵ 5 ٢‏ لو ورن 
: واو تونن 
11٤‏ و د - 0 "0۸ ٧٢٢٣‏ ووو ع لقا 


1۱٥٥3١ 50 


(ه) 


۳٣٥٣٣٥ 866۵۶۱١ 0۳۳۴٤‏ غه و١‏ ۱۱١ااصادم ٤٥۵٣۲٣٣٥ ٥٠٥٨٥٥٥, ۱١۰,‏ 2009 6 ١١و)/م‏ هج 


7۷ 


وه و ه1 


شزن د 4م فقری په ښکتنی برخه کی په دوه برخو ویشل شوی دی. چی هره برخه یی د 
)٢٠١( 65‏ ۳۳۱03 په نوم یادیږی. دغه دواړه برانکسونه یو یی ښی سږی ته او 
بل یی چپ سږی ته ځی. ښی یا 0۳606٩5‏ ٢چ‏ نظر چپ کا )8۳6 ته لوی پراخ. لنډ 
او عمودی وافع دی. 


٢١ ۳۲۱٣٣۱٣١٣٢١ 65‏ ا|چ ٢!‏ 
دا لاندی برانچونه ورکوی: 
006110٩ 1۱٥3 ( 65‏ لا 
دا د ښی سږی په داخل کی په دری نورو برانچونو یا شاخونو باندی ویشل کیږی: 


- ۸0163 565٥٣٣٥٥ 65 

- - 1051610٥ چ56‎ ٧٧٥٣٣٧٢٥٥٤ 65 
- ۸٧٣٠٢٠٤٤ 56 چ٧‎ 5 
قا‎ ٧٧۱۱0016 1003۳٥ 65 


د ښی سږی په داخل کی په لاندی شاخونو ویشل کیږی: 


- - ۷٥١٧013 هچ6‎ 5 
- - 1316۳٨ 56چ٧٧٥٧٩٧٥٩‎ 5 
لآ‎ ٧٩۴٠٢٠١٥٢ 1۱٥00٥۳٥١ 65 


دا هم د ښی سږی په داخل کی په لاندی شاخونو ویشل کیږی: 


- 0۸0/631 ٥353 565٧٧٧٥٣٣٢٥٥ 5 

- ۸۱۲٥٢٠١٤ 03531 56 چ٧‎ 65 
- - 131٥6۳٨ 531 56 اچ‎ ٧٧٥٧٣٥٥١ 5 

- - 1051610٥ 03531 565٧٥٣٣٧٥٥٩١ 65 
- - ۷٧٥٧0٧31 0353 6 چ٧‎ 5 


| 6٣٥٥ ۳۳٣۱٣۱٣١٣٢١ 65 


دا لاندی شاخونه ورکوی: 


٧٥١ 5006۱0٥ ۱٥١ 65‏ 1ل 


دا په داخځل د چپ سږی کی لاندی شاخونه ورکوی: 


- ۸01/631 565٧٥٣٢٥٥ 5 

- - 105161)0٥ چ56‎ ٧٥٣٣٧٢٥٥٤ 65 
- ۸٧٧٧٠٢٠٤٤ 56 چ٧‎ 5 
- - 1۱1١50139 ( 5 

٧٥١١ ٧٩٧۴٣١٠٧١١ 1 00( 5‏ قا 


د چپ سږی په داخل کی لاندی شاخونه ورکوی: 


- 0۸0۱/6٥٨ ٥٥53 چ٧‎ ٥٣٣٢٥٥ 65 
- ۸۱۲٥٢٠١٤ 03531 چ٧‎ 5 
3١6 ٣٨٤ا‎ 03531 ٥ چ٧٥٣٤٣٢٢٥‎ 65 
١٠:16) ٥03531 چ٧‎ 5 
٥۷۱٥٧0131 ٥3531 چ٧‎ 65 


مهم ام ۵ 6 ٧۱9٣٢‏ 
- 
ی لکا 
یي , لسا 
: سي 0٨‏ 
تک ےم« که 
1 ما و - 1٩‏ ٩و‏ عا 
۵ ۴ه - تس ممن ٢‏ و 
1 و 8-1 ١چچاه‏ || 7۴7 ٧۱٣٣٤٢‏ 
ج چک 6 89٣‏ 
ححيه 
. اۍی ۱9٣٤٢ ۳٠‏ 
۳٠‏ ها ءَ 
7 
هی 
اب 


110٥٥6۴ 6 


دغه برخه د غاړی او بطن ترمنځ موقیعت لری. دری برخی لری یو یی ٥٤٣٠م ٥۱۱0016‏ دی چی 
د ٥6٨035۱7‏ په نوم یادیږی او دوه یی ا٨ 1١٥‏ (چپ او ښی) برځی دی چی د سږو او 
پلورا په واسطه اشغال شوی دی. 


67 اا 
د سینی د جوف هغه برخه ده چی د دواړو سږو د انسی سطحو ترمنځ موقیعت لری. 


د 1131 11٥0۳20031‏ له مخی په دوه برخو ویشل کیږی: 


5006٨۱٥٥ ٤٧١٩٧١٧٩1٨٨۱: )٥000٥6 ٥٩٠٤٢ 010116( 
۱٧۱۴٢٣٠٠٥ ٥۷١٧٠51٧٨٨۱: )8۰6۱٥١٥ 1٥٥6 01٥( 


۴٣١١ ۲‏ په خپل منځ کی په لاندی دری برخو ویشل کیږی (د 
7 په اساس) 


۸۱٧٧٧٥٣٢٠١٠٤ ٧۱۷٥١3511٧٧٧٨۱: )۱١ ۴۳٥٣٣٥٣٤ 0٥ ٥٥١٣٧6٥۳600٨ ١( 
٥۷۱۱0016 ٧۷٥١٧٧٧٠51۱١٧٨۱: )٥٥٩٢٣٠/٨٥ ٧٥٥٢٢ ٩۹0 ١٥٣٠6٥۳60 ٨( 
٥٥٥٣٤ ٥۷١٧٣٧٠51۱٧٨۱: )8 6٩۱٨٨60 1٥16 ٥٧٧٣٠۴٥۳60 ٨١۱( 
500610٥ ٥٧۷٧١٧٧۱٧١٧٧١۱١ 55 
حدود‎ 


لون ٢١ ٧۹۰۹‏ ١١٧١٧د‏ لسا 
41۱٥٥٥6٥6 ٥٢٥٥٥٧٧٢٥٥٧ (‏ 0000ا) ٥٥٥٢٠٥:‏ قا 
50٥6٥٥: )۱٠٢٥٣٥66 ٥٥ ٥٤(‏ قا 
٠‏ ۱88 
د علوی او سفلی ٧٥603511 )0 0٧1‏ ترمنځ بیلونکی سطحه )019106 )٥٥٠/٠٥٨٥٥٥‏ 
0١1 ٠۴٥ 51) ٠۰: )٥٥١٧١ ١۱٧٠5۴٥٥1 ١۱٧٧٥٣ (‏ 1ل 
١0516۳٠٥٤ ۷۱١٧١351٧٧٧١١ 55‏ 
۸٧٧٧٥٢٠١٠٥: )٥9۳٠/ 63۳0/0۱١۱ ۱60 013011۳٠5٧ (‏ قا 
٥٥٥٢٠٥: )|٥٥٥٥٥ 8 1۱٥٥٥٥٠٢ ۷٥٢٥٥٥ ٨٥٥٥(‏ قا 
(01216 ا٥٥٥٨٥2٣٢٥٥) ٧٥٥:‏ م50 قا 
(٧چ03101۳8) ۱٧٠٢٠١٠٥:‏ لا 


اد هه 
| | 


0٥660510: )١9۱١٥٣(‏ قا 


م8 
پلورا 


د سږو خارجی سطحه او د ۳٢0٥٣٥٥ ٧۷٧٧‏ داخلی جدار د یو سروزی غشاء په واسطه 
پوښل شوی دی چی هغی ته ٥١1۳٣‏ وایی. 


له دوه برخو څخه جوړه شوی ده: 
٥٠٣٢۱٥3١ 3‏ فلا 
نسبت ٥٣٥ ٨٤‏ ان ۷٠٩٥٠٧٥٨٩‏ ته ضخیمه ده او د سینی د جوف داخلی سطحه پوښوی. 
د موقیعت په لحاظ په څلورو برخو ویشل شوی ده: 
٥٣١/٥١ 3‏ - 
دا پلور د 5906٥‏ 00:16 شکل لری. د سږو ۸0١»)‏ پوښوی. 
)05٤3 3‏ -- 
د کن) او ٠١١٥٥١١ 5٥٥ م٥٥ ٥‏ داخلی سطحی پوښوی. 
۷1١٥013511131 3‏ - - 
دا پلور د ١٥١01357071‏ وحشی 1/3٧٥۳ ٤٥‏ جدار جوړوی. 
01910118٧1311 6 3‏ - 
هر طرف ته د حجاب حاجز پورتنۍ ساحه ۳0٥٣٥6) 50۳۴٥66‏ پوښوی. 
۷٠٤6٥٠۳٥٩١ 3‏ للا 
د پلورا هغه برخه ده چی سږی پوښوی او د سږو ترمنځ درزونو 5٥ 6٥(‏ ۴) ته ننوځی. 
د دواړو پلورا ګانو ترمنځ فاصله موجوده ده چی ورته 50366 ١160۳31‏ یا ١١٥0٥٥٥ 6۷٤٧‏ 
وایی. په دی کی په کم مقدار سره مايع وجود لری چی د 4 )8۱ ٥1۳٣‏ په نوم سره یادیږی. 
٧٥01/٣٣٢٣ 6‏ 


« 06111166 ١۷٥٠٤٥ 0٣٥٥6٥٥ ۴ 3۱0٥٥٥, 065115 35 1٤٢٣٣٣۱٥١١ /۳٨٧ك٩؟۹‎ 
1660٨١ ٥٤ ٢0١٢/٣٣ ٥٣٢٣٣٢١ ٠. 


٩٥٥0۱٢٣٢٥٤٢٤ ۱٥661110165 ٧٥٨٥١ ٥٤ 3۱0٥0٥٥ 00615, ١٧٢٤ ٥ 1 
ع|051٥٥‎ 0٥ 3۱٥0٥٥ 5٥66 60۳۱00560 


« ۸0٢00011٥۷ 300 ۱۱۱۱٠۱٥١٢ 
« م۸‎ ٥٥ ٥٥٤٢٥٢٤ 01116 ۱0۹8١, 
« ٢٥٧٣٧٥ ٤٢٢٢60005 50۳٠٠۴٥٥٩ 3٥٥63 ۴٥٥ 5ع‎ 7672. 
60:75 ۸٧۱۲٥٧٨٨۱١ 0٥ ٥٩٢٩٢ 5ک‎ 
سږی ګلابی رنګ لری. د تنفسی سیستم مهمه عضوه ده. تعداد یی دوه دانی دی. چی د سینی د‎ 
څخه.‎ ٥٥١01351110177 جوف په دواړو خواو کی قرار لری په استثنی د‎ 


یو ١»‏ م۸ لری چی د ع 6101١1‏ د هډوکی څخه 2,577 پورته موقیعت لری. او یو 835 یا 
قاعده لری کوم چی مقعر شکل لری او د ۳٢۱0٥٥٥٥) 50۳۴36٥ 0۴ 013011738٧7‏ باندی له پاسه 
قرار لری. 


سږی دري 8670٥٥‏ یا کنارونه لری: 


- ۸۱٧٧٥٥٧٧٧١١ 7 
-- 10516٣6١ 67 
- 1٩۴6٢٧١٥١ 7 


همدرانګه هر سږی دوه سطحی لری: 
1٥316٥ 50٩۲٠) ٠٥ 13 6‏ - 


دا سطحه محدب شکل لری. په دوه برخو ویشل شوی ده. یوه یی ٥٢م ٥‏ )٥٥م‏ یا خلفی 
برخه چی ۷٥٧٩٧٧٥٧٥٥٨٥٥ 0٨٥‏ هم نومیږی. او بل یی قدامی یا 09۳ ۸111٤‏ دی چی 
٥١٧35113 ۳‏ هم ورته ويل کیږی. 


- ۷۱٥٩6۵٠١٨٠5٩۴٥٠ ٥ ٥۷٥١٣١٧5۱۲٨٥ 6 


دا سطحه یی مقعر شکل لری. په دی سطحه کی د سږو کا )11| وجود لری. خو په چپ سږی 
کی 0/٥557‏ ۹٣۱أ‏ 63۳0136 هم وجود لری. 


٧۱٣۱۱٢۱ ٤۶5 


ښی سږی د چپ سږی په نسبت لږ لوی دی او د ٥ ٥٥/200131‏ او 001186106 درزونو یا 
6 په واسطه په دری 16٥6٥٥‏ یا فصونو تقسیم شوی دی چی عبارت دی له: 


50٥٥٥ 6 
۱۷۱۱10016 6 
۱۹۱۴6٣٥٢١ 6 


)٢٨۶٤‏ عا 


چپ سږی د 0011۹6 درز په واسطه په دوه 16٥.٥‏ تقسیم شوی دی چی عبارت دی له: 


500٥٨۱٥٥ ٥٥٧١ )1٠٥١٥١٥١٥١٥( 


- 1۹۴٥6٣۱٥٣٥٤ ٥۱٥٥١ م00)‎ 0 6٥( 3٣1 
: 880101۸ 5 
:َ ٧: ٍ 
۸ و‎ 8 
سه‎ 
کا‎ 8 
و‎ ۳٧801 00611 
: 
۷ 0101 
: ! 
چا‎ : 
2 19118) 71 
56٥ 8م‎ ْ 1 
٣ 03 011ٌ1 6 


٥۲٥٠٥٣٣ 3 


١٨٨۹ 


نو 

٥0310 6 8 
٧٢ ٢٢٧ 
1٩۹6 ٥٢ 111/٧١ 6 
٧٢ || 003/6 
1٩۹6 

٥613 6 
٧٧٣٢٧ : 
1065 ها‎ أ|أ٥ه1‎ 06 
٣ 6 

| ٥ 9/٥۵٢٠ ۹6 
٧911 16/1181 
16 


8:11 


۸160٢ ٧ 


۴90/6 23.07 10013 - ۳۸٢ 6۹6 
0011911 8 0110ل‎ ٧/٧/۱9٧١ 30 5005, ٧٠٣.۸١ 018 6 


١72-11 
يسال‎ 


٨ ٥ 09‏ م۸ 


۱9 || ما 


8356 09 
٧۱٥٥۵ ٧٧٧ 


٣3 


)۵( ۸١۱6٧۱0 ۷٠٧٧٧ 0 ۱١١95 ۵00 0۱60٥36 ۱١۴ 7 


۸ 


۷٧٧٧٧ (ا)‎ ۷٠٥٧٧ )٥ 302 ٥ 


نه 


٠203 
ِ 1 1 
015086 6 0 001۹406 6 
۱0/6١۱6 6 -------- : 
٧/006 6 ٠١٥٢١ 6 
«2 ١8 2 ١6 
م36‎ 
(ت)‎ ۵٠٥٥ ۷٠/٤٧٧٧ 6 ۱ ٥9 )6( ٨٧٥٨٥3 ۷٠٤٧٧٧ 0 ٥ 09 
)م۸۵‎ 
۷٧٧٧٧ )0( 5307/0/6 
001/۹06 6 
۱٧٧٧ )٥( ٩86 
٢۱٣ 5 
60110015 )۲٠٥٥٥( 
013 
و‎ 
١٠٢ 6 
٧/۱00٥ 6 


001) 6 86 036 4 


1۱6 -- 


0 ۸56 


)0( ٧٥6013 ۷٠6٧٧ 60 ٨ 9 )۵( ٧١٥603 ٠٧٧٧ 0 ١ 9 


٧۱9٥6 23.09 1081013 - ۳۸٣٢ 6 
00/91 9 1ل‎ ٧٧٧/۱٧٧ 0 505, ۱١.۸١ 9۱٥ 6 


)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9/13 77 


0 6۳ 


أالا٧‎ 


ی) ١و‏ امه دا 
و9٢‏ ٢ع)‏ پو تو ٧١٢‏ سا 
1٧11٥١1٥٥۳ ٥٨۱3۵ 23‏ 

66 131٥١04ك‏ ۵/ 
یوک ۲ه هوی ٣ا‏ 
57 1و و۵ ٣‏ 

جوتیکلن هوی ٣‏ 


آیوکىی 11186 


۵مه) چحوصلمصی٢٤‏ ۹ 


1٤٢١٥٤ )٥5۲٣ 7 6‏ لا 
الوول لح از ت١لاپ٤٥ ٥‏ وه ها 


که هواحا 515۳ لا 


و مهلا 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ١ الا‎ ۸٢١٢١۸٨8 ۸۸۸۸١٨ 9 


بولی تناسلی سيستم له دوه برخو څخه تشکیل شوی ده: 


1۳۱١13۳۷ 5۷٤6٧٤ -‏ بولی سیستم 
6٧131 )٩۵ 0۳٥000611 0( 5۷/6٢٤ -‏ تناسلي سيستم 


٧٧٧٧٠٣٢١‏ لا 


٧5م‎ ۱39 5 (آناع)‎ 
٥٥031۱6 ۷٥٧٧5 (آناع)‎ 
1116٣6٥ ۷٥٧٧٤3۵8 3 
۵۸ 0١٥٧3١ 6 
هوک تفا‎ 
٥٧31 7 
٥٥:3 5 
هم ه۸‎ 

06٧ 

ملا 

11186 ٤ 


٥٥۵6٢١٧٥٤ (آناع)‎ 


16٢٥١٥٤ )۱3۲٢٩٥ 46‏ لا 
٥٢٢٢٥١۱61۱٥ 5/5 19٧٤٤(‏ 


ل٧‎ 3۳۷ 77 


۵ الا 
)٥(‏ 
بولي سیستم د لاندی غړو څخه جوړ شوی دی: 
85 فلا 
5٩‏ بل قا 
67 قا 
3 قا 


م١١١۸د 7۸79١١‏ #7 
کن کي 


0)) ک٩‎ 


پښتورګي 
پښتورګی د ٥٧١٥٥5‏ او ٤١٥0٧٣0٨‏ په نوم هم يادیږی. 
پښتورګي د لوبیا په شان شکل لری. چی د ۸000096٥‏ په ٥01٥٥٥ ۷۷٨٧‏ کی د 
7 ششاته د ١٥٧٧٩٧٥٧٥٥٥٨٩ ٧٥0٧٨٧٩‏ په دواړو خواوو کی موقیعت لری. 


پښتورګي عموداآ د 12 (د دولسمی صدری فقری) د پورتنی سرحد څخه د دریمی 10٧٧۱0٨‏ 
فقری د جسم منځنی برخی پوری امتداد لری. هر پښتورګي تقریباً »126 طول 6 عرض؛ 
او 36 ضخامت لری. د چپ پښت رګي طول له ښی پښتورګی څخه لږ څه زیات او ضخامت یی 
ورڅخه کم دی. د پښتورګی وزن په نارینه وو کی »1508 او په ښځو کی »چ135 دی. 
پښتورګي سور نصواری ( )٥ ٤ ٥٥٥۷۷٨٧‏ رنګ لری. 
هر پښتورګي دوه نهایتونه یا 05 لری: 

50061160۳ - 

و تنا 
هر پښتورګي دوه کنارونه یا 860061 لری: 

٥60131 -‏ کوم چی مقعر یا 6006316 دی. 

1316٥) "-‏ کوم چی محدب یا »6600۷6 دی. 
او هر پښتورګی دوه سطحی یا 65 50۳۲٥)‏ لری: 

- ۸11۳1 کومه چی غیری منظمه سطحه ده. 

٥05610 --‏ کومه چی همواره سطحه ده. 
هر پښتورګي له داخځل څخه بیرون خواته د لاندی پوښونو په واسطه احاطه شوی ده: 


۴۱١605 6305016 "- 
٥٥٩٠٧٩٥۴٩3131 "- 
٩٥٣3035613 "- 

وښ لس 


دغه پوښونو ۷ 0))| ته :51301 ورکوی او د ۳۳٥3‏ څخه یی ساتی. 


51٧١١6٤١٨٣٤6 0٥ ٧ 
د پښتورګي ساختمان‎ 


٥۷۱٧١٩٥٧٥٥0۱٩۴ 6 


هر پښتورګي د ساختمان له نظره له دری برخو څخه جوړ شوی دی: 
٥٥٥٩٥٥ ٢‏ قا 
سور نصواری رنګ لری. او دوه برخی لری: 
0٥1631 3۳6165 "-‏ 


د )٢٤م‏ دغه برخه د 05)٧٧٥۷۲م‏ ا ٩٥٩٨‏ قاعده یا :83 پوښوی. او هر ٧۷۳٠٣٧10‏ د 
مربوطه 60۳٥76 ٥1 ٥06‏ سره د پښتورګی 6٥٥‏ جوړوی. 


0٥٣٥٥٥ 010115 "-‏ 
د 6٠۳٥‏ دغه برخه د 05)٧٥۷۲م‏ ا٨ ٥٥‏ ترمنځ ښکته کیږی. 
٩٥٢٤٥٢١3,‏ قا 


خاسف یا ا3٥‏ رنګ لری د پښتورګي دوهمه برخه ده. د پښتورګي دا برخه د لس مخروطی 
کتلو څخه چی ۴۷۳٠٥٥٥٥09‏ ا ٥٥‏ نومیږی تشکیل شوی ده. د هریو ٤٥٢٧٥ 0۷۳٠٥٧10‏ زروه 
یا ۸٧‏ د ٥٥ ٨ا ٣١113‏ په نوم يادیږی چی د مربوطه »٢ج 1٥٥‏ سره ارتباط لری. 


٥٧٤٨٥٢ 65‏ قا 


د یو جوف شکل لری. دا د 31165 ۷10٥‏ له ابتدایی برخو څخه شروع تر کل !11! پوری 
امتداد لری. او دا په حقیقت کی د ۷30٨ 31166٥ ۷1۱۱٥٥ »01/٥67‏ او ٥٤٧/١‏ ا ٩٥٤‏ له 
یوځای کیدو څخه منځته راځی. 


۳۸۲۲۱ ۳ ۳١٧٣١۴ 4: 
٥:179 1 


۸٢ واو‎ 


۹ ٥٣ا‎ 
11, 


۱٧۱۱۱٥١۳١ 


6٨١ ٧)‏ ز۱3٧٥‏ چو یست يي 


٥٣٥٥ 56‏ 00( سوا 


٩٤٣١ ۸ ١/٤0١٨ 


۱۹٥6٣٣١ ٧ 


٥٣۵ 0 
٧٥٣٢٥٣١ 8 1٠ 
٨٥٥٣ 6 -6 
زو‎ - ۲٠٣٣ 7 


۸٧٧٥٢٠٥٥ ۷٠٧٧٧ 0٥ 01559616006 0٥ 0۱ ٧ 


٤٤ 6 1616 ۷۷۱۱٥٧ 81 55,۱٨١. ۸١١ 9۱ ۸.‏ ورم ه) 


٥۷۱۱۴۳٥٥66006١ 6 


)وړ 


د پښتورګي ساختمانی او وظیفوی واحد د نفرون څخه عبارت دی. او هر پښتورګي د 1 څخه 
تر 4 میلونو پوری نفرونونه لری. ند ۹ 


0 ۸) 


26د 
۳1 


هدد 


تشمفعفعکان هچ 
0191 
٧‏ 


٧‏ د رن دوسا 


اع٢‏ لک (وکتا 
عا ١ه‏ هاراطىتځ 
وا2۶ 

زو ووه چا 


٠٨۳‏ لا 
م22د 


وانضصنڅ 


01 
6 222۴ 
ورو 

ې )وک -- 
وم »مه 22هد 
حمم 0 


هو صاوخ شا 
11۳١۵5 6‏ 
ما 

٢٣‏ 6ه 


3 


و مھ 
اه 
اڅ چا 


غا | ده ١٧٩‏ ح ې شم 
20 أ ې ۱ 


2-4 0381/613 ۱3/٢5 
٥٥۷ه‎ ٥٥ او هاسطنا‎ ٥37 06 


ميييی۹یست 


د نفرون ساختمان په لاندی ډول دی: 


116 ٤٥٥٧٨) 660005616 - 

د نفرون دغه برخه د 05 6197٥۳‏ او 86000903٧5‏ څخه جوړه شوی ده. 
٥٥٨٥ 1000016 "-‏ م1016 

دا له لاندی ساختمانونو څخه جوړ شوی دی: 

١۲٥١۱٥٧۱٨) 0٧۷٥0٥٥60 ١0016 3 

٥٥٥م‎ ۴ ٥٤٤٢٣٤ د:‎ 


015131 0۹۷01011608 12016 :۴ 


10۲٥5۱06۳٥١ 65‏ 
دغه ساختمانونه 15 61:٠۳‏ ته نږدی په وعایی طقب کی موقیعت لری. 
دغه ساختمانونه له دریو مختلفو جوړښتونو څخه جوړ دی 


-" 6۶ 016013۳ 1عچ0()138 1 
-" 061153 ۷136013 


| و36۱‎ || - 
٧١١١٣۱616٥ 0٥ ٥٢6 ٧ 


د پښتورګي دندی 


- ۳۱٣٣۳٣٤٣۱٥٤ 0٥ ٥5٥٩ 0۳٥0061 ۴۳٥٨٥٥ ٥٥١٤6 1 

- 1۱0013۳ ٥٥٣٣50٨019٥ 0٥ 5٥١٥ 50051366٥ ۴۳٥٣٣٥ 1٥٤6 6۰ 

- 1۱۱١9013۳ 5٥٥6٥٥٥٥٥ 0٥ 0٧٧٧/٥٣٧٣ ٤١ 505131667 )ا036‎ ٥٩١١ ٥٢٢ ٤85 
فل‎ 

- ٧۷۱3۱٧٧٧٧٨۱٨٤ ۱٥٥٢٢٧٥٥٢ ۱10٨٥0 0۳٧55۷۳٨٥۰ ١۷ 03136۱ چ‎ ٠٥٥٥0٧٥٥٥٥ ۱١ ۴6 
دآ‎ 


1١ ٥6 ١٤٩ 


حالبونه 


حالبونه و065د ۷۱٣٥٥٥‏ دی چی د )۳1 په انتقال کی له پښتورګو څخه مثانی ته رول 
لری. پورتنی برخه یی د ۸6067٤‏ په خلفی جدار او ښکتنی برخه یی د ٥۷5‏ په وحشی 
جدار کی قرار لری. اوږودالی يی 2577 او طول یی 3777۲٩‏ دی. 


)0٧51 ۳) 0١ ٧٣ 
حالبونه په خپل سیر کی په دری ځایو کی تنګوالی لری چی په لاندی ډول سره دی:‎ 


٥٣۷۱٥6۳31011611 "- 
8۳۱٧١۱ 011116 1655٥ 06115 "- 


1۱٧٧٤٢١ یا٧‎ 11177 ۱/٧٠ ٥١١ ۱1 0166 ۴6 013006۳ ٥۷٨/١٠ - 


0)) 1۰ 


01/١ 
7 


٧٥۶) ٠ ۱0۷0‏ شے 
655 3/۷ 


1 


۵۸1614 ۸ 


1 ۷٣٢٢ لک‎ 


119111618 نل‎ | !٣٢٢٢٢ 


سٍ " 


1316 


٥١٧/٥٥١ --۷ 


۱۷٧۷٧ 51/110151061.0011 457 


٧٠٣٧٣١٣١١ 67‏ لا 
مثانه 


مثانه یو 5٠‏ 5۴13۳ 0:016 6113 دی چی ادرار په ذخیره کولو کی رول لری. کله چی 
مثانه ځالی وی نو د څلور ضلعی (ا٥607٥٥٥٠)‏ شکل لری. او په ٥۷‏ یا حوصله کی 
موقیعت غوره کوی. خو کله چی له ادرار یا ۳10 څخه ډکه شی نو 0 5١٥6/٥1 5٥130‏ یا 
06 شکل غوره کوی. چی بیا تر 100135 پوری رسیږی. 


١٣٣١٣٣٩) 1٤٥٠٣٢٥١٥٢٥ 0٥ ۳۱٧٣٣١١١ 67‏ 
د مثانی خارجی شکل 
کله چی مثانه خالی وی نو لاندی برخی لری: 
- »0۸06 


6856 - 
٥٥6) - 


دری سطحی یا 50۳۴365 لری: 
- 5006110۳ 
11١00 138161381 -‏ 

څلور کنارونه یا 8600 لری: 


11١00 138161381 - 
۸0116۳۱) - 
١٥016۳) - 


خو کله چی مثانه ډکه وی نو د لاندی برخو لرونکی وی: 


-" ۸06۸ 
٥06) -‏ چی 01616٤‏ ورته خلاصیږی. 
او دوه سطحی لری. 


1٧٧٣١٥١١ 50۴٥٥6٥٥ 0) ۳۱٧٣١٣١١ 7‏ 
د مثانی داخلی ساختمان 


کوم وخت چی مثانه تشه وی نو ٧/۱۴5 ٥٤٧٧/0۵٨6‏ یوه اندازه زیاتی ګونځی یا ۴٣٣05‏ 
لری. 
د مثانی ظرفیت په کاهلو انسانانو کی له 120 څخه تر )320 پوری دی. 
٧٧٥١٥ 0٥ 1۳۱٣٣٣١٣١ 67‏ 
د مثانی اناټومیک جوړښت 
مثانه له داخل څخه خارج خواته د لاندی طبقو څخه جوړه ده: 


۸٨ 1٧٢۱6١ ۱٧/6053 ۱٥٣03116 "- 
50١ ۱106053 "- 


117 ۸1۱) )ا6‎ 6031 0150011115616 - 
صلتي‎ ٢٢٢ 
125 00066 ٠۴0 ۸۱0 0016 56۳00513۷6۳ "- 


۴05 
)035( 


يم جل صپو دآ 


و- ٠-٧١‏ یلا 


غلا 
حمه0 ۸د 


0۸۳٣ 
ود‎ 

٢٠- ٢)‏ وا 
ی4 د 


1 م٤ 9۱ېۍ.1|9‎ ١1 
هحم د‎ 


و٢٤‏ ېا 
مه0 د 


۱66٢ ))٩۴٥٢٠۱١٥١ 3۳۱9١ ( وا‎ 


38 لا 


ودل ولول رباص د دون || 
حکللاصحححححځححچت 


1٨ ٥6 3 


احلیل 


دا یو 013۳ ساختمان دی. چی د مثانی له قاعدی یا :83 څخه شروع کیږی تر 

۳٣٣١ 66‏ پوری امتداد لری. په نارینه وو کی یی د ښځو په نسبت اوږودوالی زیات 
دی تقریبآً تر 2077 پوری رسیږی او په ښځو کی لنډ وی چی اوږودوالی یی د 3 څخه تر 

0 پوری رسیږی. 


احلیل نظر خپل سیر ته په لاندی برخو تقسیم شوی دی: 
١٣٥53١1) 03۳۴ -‏ 
۷1١١٧0011005 03 "--‏ 
)٥616( ٩٥6٣٧٤٣٥٨ "-‏ 500985۷ 
٣٥٢٣١٣٠٧٣٣١ 56‏ لا 


1۱۱١6٣ 01٧٥٣٣٣٣٨ 5 019111666٣ -- 


دا یو غیری ارادی ۱٧۷١٧١٨٧٧٨۷‏ معصره یا 50010٤٠٤‏ ده. چی د ۱٥٠١٥‏ 51001 د 
الیافو څخه جوړ شوی دی. 


٤٣٥١٣٣31 1٧٥٣٣٣۱٣٣٢ 5011/16 16٤ -- 


دا یو ارادی ۷٥٧/٩٥٧ ٧٧٧۷‏ معصره یا 501٠۳‏ ده چی مخططو عضلی الیافو 5٧131٥٨0‏ 
65 ۱6 څخه جوړه شوی. دغه ٠٠٤‏ )5011 د 1۳1106 کنټرول دنده په غاړه لری. 


«۳٥ 
۱۵/3 ٧ 7 
٧6)/1ع‎ 100) و‎ 


2)6٧13 0 7 


٥6۲3 ا‎ ٥١1٥3 6 


هسدنه تا 


۲ 
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11 ٢ 
٢٧٣ 


لاف 


٥٥ ٥٧‏ هی ۶٥٥‏ مت #ها 71 2۱ م8260 
٨ه‏ اه صنک )ها 83 83006660٨ ٥٨383‏ 
٥۹3۳ ۸0٨6 51‏ انام ۱9۱ 

7 ٨هو‏ نا 
٨٥9 5‏ ممم ۵5 

١١٣۹١٥۳انام‏ #ما 
۱٥03۳ 5‏ انام ٧۳:3۳ 7 6٤٨‏ 


76 اع انم او ۱۱ 
5ه 
۸۱0٨٠۱6۱6 ۳7 ۱١١ 76‏ 
٢و‏ وا 
016.۱6٤ ۷‏ په 
00٥٥0٨3٨ ٧۷ ٩‏ ۱91 
2٥٥‏ ٥٥٥٥۲مت‏ #ها : ږ 
٤‏ کنهلنا5 ٥٨٥٥٥٥٥‏ وسدفهممب سېا 
9۳٥ ٥۷٥9(‏ 3100۷1760137 
۸۵٧15160۳ 60370136 6 :‏ 
6١‏ ۸ )ما 
دلو تر فا 
06 0۵6 هه 3هت 
2 11379۱3 


۸٧110۳ 667 
2۲١٥٤ ))١ 7 
۱1٩۱16٧۷6٧٢1760 0137 (کىه انع5‎ 


831 8٩۵6 6 


11٧16 ١8 85 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ١ الا‎ ۸۲١٢١۸1٨8 ۸۸۸۸١٨ 9 


)3۳0035 613۳١ 77 


د ۳01 کلیمه له ٥01٣‏ څخه اخستل شوی ده چی د 11٥٣٥ ))٥٥(‏ یا د زړه معنا ورکوی. 
او د ۷٥٧٧٥٣٨۳‏ کلیمه د 810٥00 ٧٥٥٥٥۶‏ معنا ورکوی. 


په دی سیستم کی ٥٥٣٢٤‏ یا زړه» ۸٢۴6٤) 6٤‏ یا شریانونه. ۷٥٠‏ یا وریدونه او 8190 یا وینه مطالعه 
کیږی. 


118 


- 1٥٣٧٣ 00131190٥ ٥ 6 
-- 3٣٣٧٥۵٤ 0:0۷5 6٨٤٤ ۹٣٣٣٠١٧٣٧٤, ٧٥5٥٥٩٩ ٥١ ۹ 
- ١01۱0۱١ جچ‎ ٥٢ ٥۱٥٥١ ٥٩۵ 0 )03286 606 


٢۳٢ 


. 


زرړه 
همدارنګه دوه صفحی لری: 


--- 5٧٤٧٥٠٥: ٧٥٩٧٩٧٩١ 8١ 6 
-- 01351016: ٥٥٥٤8 6 


او دری طبقی لری: 
07 2 - -- 
۹7۹ -- 
٧7‏ -- 


دا چی د زړه موقیعت ښه معلوم کړو نو په ١160351700171‏ باندی باید پوه شوو. 


7 سدسدسدلسینی جوف ۳06٥ ٠۷/٧٧‏ چی له غاړی ٥٠٧٧)‏ څخه ښکته او د ۸00101731 
۷٧‏ هف څخه پورته موقیعت لری. په قدام ۸1٧٠١‏ د 50٧٤‏ هډوکی. په خلف ٥٥٥٥٥۷‏ کی د 
١٥٧٢٩٧٥٥٧٥٧٥٥ 5‏ په علوی 500۳۱6٥۷‏ کی د ۳٠٥٥٥٥٥ 00161٥‏ او په سفلی ۱٩۴٠٣٠۱٥٥۷‏ کی 
6767 یا حجاب حاجز پوښوی. 


03/٥ اا‎ ۱0 0 7 
٠. ۳٧٣٧۷٢٧٣٢ 606 
. ٨٢٨٥٢ ٥٥٣٢٣٥ 0۱٥٥٥ ٩5 


٥ 1٤٤ ٥٩٣٩٩٣٥٤٢ 2٥٥ ۱65 


1۱۱0٥٥6٥) 061 360 ۱۷٧٧۹٧١٧ 6 


٠. ۷385١5, 01۳٧61۴ 6٣٥٤, 0 5۷٧٧0311611 6 4‏ 
7 په دوه برخو علوی او سفلی ویشل شوی دی: 
7 |(006 0 - - 
دا له ‌ اچ٥ه 5۳٥‏ څخه پورته موقیعت لری. 
1۱٧ ٥| 7‏ -- 
دا له اچ 3 51۳٥‏ څخه ښکته موقیعت لری. او دا برخه یی په دری نورو برخو ویشل شوی ده: 


0۸۱٧116۳۱0۳ ۱٢١٥035۱1۱017 "- 
)١٥١63۳0/0۱١( ٥۷۱۱0016 ١35101 "- 
١0516۳۱60٤ ٧٩٢٥03511017 "- 


6 0 د 5٢٠٢٢٤١٤٨٨‏ هډوکی د 80۷ او ١3۱0007‏ له یو ځای کیدو څخه منځ ته راځی. 


نو زړه د 160006٤٨ ٥٥٤٥٤01351۱01‏ په ۱۱0016 برخه کی موقیعت لری. 


که 


۸/1617 7 ».»/۷./# 77 


۸٠/006 7 


!112 د 


دا یوه فیبروزی کڅورړه )53 ۴0605 دی. چی زړه او د وا٥55١‏ 6631 بیخونه یا ٥٠٥‏ پوښوی. دا په 
7 6 ۷۱۱00 کی موقیعت لری» او لرونکی د دوه برخو دی: 


۳۱0١0۱0۱ ۳۵٣٣٣٣0۱٣1 -‏ 6ه 


دا یو مخروطی شکله کڅوړه 5 6001631 ده چی له 85506 ۴٥5‏ څخه جوړه شوی ده د 5٠٥0 ٥‏ 
7 جداری یا ٥3٢/6٥3 ۷٥٥‏ ددی ٥٥٢) ٥۳0101۳1‏ له 50۳۴٣٥٥‏ م00٥0‏ سره نښتی ده. 


5٥٥00۶ ٥63۳0101 "- 


دا د دوو صفحو څخه جوړه شوی دی یو یی 3٧١۳‏ 0016 دی چی دا د ٥٧٧٥6131 0٥6٢۴٥01017‏ په نوم 
یادیېږی کوم چی د 06۳01017 ١۱0۳٥5‏ سره نښتی دی. او بل یی 19٧16١ ٧٧٥١۳٥‏ دی کوم چی د 
٧6۳٥٩ 7‏ یا 063۳6000٧‏ په نوم یادیږی. 


د پورته دواړو صفحو ترمنځ کمه اندازه فاصله لیدل کیږی چی د ٥٥٥٥0131 ٧۷٧٧‏ په نوم یادیږی. په 
دی خالیګاه کی 0 5٠٥٥ ٥ ١٣۱‏ موجود وی. 


)90١٧٧ ٥٨٩٥٤٥ 0| ٥77 


د ٥٥٠۳٢٠٥۳٣6001‏ محتویات 


-- ٥٥٨٥٢٢ ٧/١۱١١ 0۳0136 5,5 
-- ۸56٢ 8 3 

- 011۱03۳١۷ 916 

-- 5006٨۱٥0٥٢ ٥٥٨٥٥ 3 

- 1916٢10٥ ٨٥۵٥ 3 

- - ١011۱٥0٧٥٨٥ 5٥٥٥6 5 


٢ ٢٢‏ سا 


۴۱۲6٣٤ 7 2:٧02 7 


3/1613 11۱ 


۷16٠۲34 7 


6٠۲/۲03 06 


٢٢‏ رس 
3٥١٢٩٣) ۹٨0‏ 
د زړه شکل او موقیعت 
زړه یوه مجوفه عضوه 1٥01٥6۷ ۱5٣٨‏ ده چی ٢۷۳٥٧٧۱0‏ یا مخروطی شکل لری. او په ۱۷۱۱0016 
7 کی موقیعت لری. او د ١1٥0 1٥‏ په امتداد 2,3 چپ لوری ته او 1,3 ښی لوری ته واقع 


دی. زړه د ٥٥٥01017‏ په واسطه پوښل شوی دی. د زړه اندازه په کاهلو اشخاصو کی )9126 ده او 
وزن یی په نارینه وو کی »3008 او په ښځو کی 2508۳ دی. 


۱١٤٢٣٥١٣٨31 1٥٣٤٥٥٥٤ ٩60 5۴۳١٥6٧١٨٣٤6 01١ ۳‏ 
د زړه ساختمان او خارجی شکل 


زړه څلور 60317706 یا جوفونه لری- 


- ٧15۱٤1 ٣٥٩ 1۱6٥۴ 7 
- - 11511 30 16٣٥٢ 6 


د زړه دواړه بطینات یا ٥٩٧٩/٥٩‏ په خپل منځ کی د 1٥1٣١٥٣٥۳ ٥0٥۷٥‏ په واسطه سره بیلیږی. 
١١١١١٣٣١۳ 6‏ دوه برخی لری چی عبارت دی له: 


۸1116۳160۳٣ - 
٥0516۳) ۳٣ - 


او دوه دهلیزونه (اذینات) یا ۸٧۳1/17‏ په خپل منځ کی د ٥ج 1٩١٥٣٥٥٥‏ په واسطه سره جلا کیږی. 


د زړه دغه جوفونه د یو سرحد په واسطه سره جلا شوی دی چی هغی ته ۷٧٧٧٢۴13۳ 8۲00,٥6‏ ۸۳۱0 
ويل کیږی. 


5016٥66 0۴1٥6 ٠ 


- 516٣٥ 060:713 5١0٩٥٥٠١٥٩ )٥٩٧٧٥٠٩٧٠ ٩٨٧١ ( 
- 01301۳381311) 51۳۴٥٥٣6٥٥ )۱۹۴٥١٣٣٧١١١١( 
-- ه8356‎ )991 ٥٥ ٥۷( 


٥۴ ٢‏ ام 8۳3۴۱٥‏ ۷13۳ 0ل 0و عا 


١٤ صصق‎ ۳٥٥۶ هف‎ ٥۵٥ ۳ م50‎ ٥٥ ٥٥٥۵ ۵ 


۸۶٥ ٣٢١ ٥ 2 
انام عا‎ ٥٣۳١ ۳ 


۳ انا تا ٠‏ 


۳٥٨3۳٣ 0٧٥ 0 :‏ انام ٥٥‏ م50 )عا 
٥٣٣١١ 0‏ انام 50٥٣۱٥٥‏ تا ۱ ٣٢‏ ږ 80 


١۱ 871 ۱٩۶٥٠٣۱6٤ ٥1۳٥٨٣۳٣٧١ ٨٠‏ 8٥م‏ هم مه ا٥٥۱٨٣)‏ ه6 320٨۱‏ )عا 


8 ٩ 5 1 ) ١ ) 
٥ ۱٢)۵۲٠۱٥٥ انام‎ ٥٠ که انتک‎ 1۵۳٣۱٣٥ کا لای‎ 


0۹0٥ ۷٥۱٧ 0۱٤٥۴ 76 وی‎ 
رړ زیا‎ م٢‎ 
1٥٣۱٥٥ ٥٥٥۵ 8 
سل دپ‎ ٥٥٥٥٥۳٣ ه که اند‎ 6٥ 
۲۱8۱1 تت‎ ۲٥٣٥٣۳٣ ۳٧٧ 
٧٥٢٣٢2٢03 667 سا‎ : 
51٥٢٥٥ (٩١١٣٧٣٣٣ 0۱٥٥ کت اند‎ 
0ه‎ م٤٥‎ ٨۸۴167 
۲٥٣ 0٥8١٤٢ تت‎ ٥٥٥٥٣ ۷٧ 
‌م)‎ ۶٥٥٢٥٥٥٥ ه0‎ 8 ه٢‎ 
هق ۳۱00۱6 0ه‎ ٤۳٠۵۴٧٠ 


) ٥٥٥٥٥٥ 5/١٥5 


٥) ۱6‏ اى 
٥٩٤‏ ۱ 


۸ ۲۱۳» 
| ٢ 


:هدد ۴ ۲٣٧317‏ دام 032 ۵ مه ه‌ که څا 
00516۳1111٥60۳7 ٧۷‏ 


٧‏ شه1171 سشاسااهه داه2ل2۹۵ا1۱۸۱ 
سل 


۱811 ١۱۳٨٣٣١ ٧ ۸٢۴٣۱١ 53 


۵١ انام‎ ٥٣١١ ٧ ٨۰8 ۱ا‎ ۱ ۵٠٨/١٠٥ )٣۲۲٥ نه‎ 6٨0386( 

۵ 30066 

)۵۲۲۱٥ا‎ 0 06003868( 
0۳ 

001۳۹٥٣۳١ 0 


50006۱0٨ ۷٨٥۵ 8 


٠10۷ 

: 00103۳٣٧ 7 
|| 7 07" 
٥ ۱ 7 91 17 
001۳03۳٧ 06 : 
5١0۱ 05 1۵٣٣/3215 55 
٧٥6٣۱۲03 67 


0106 6 
0٥۴ 20 
)6 ٨۵٥٧٨ ١( 


7 
001۱0۳٧ 0 


٥٥٥٨٥٥۳٨ 65 ۱٩66٥ ٥٥۵ 38 


6 ||) ۱6 1۱6 


835 0 ٧٥3٨٥ 0516٠۱0٢ ٧ 
80٨06٥ ١۳٠ 


-- -١ ۴ 
-- ۱۳ 1٧67۴ 
--٧۲ 

- -| 


زړه یو 83۶ قاعده لری او یو ۸١»‏ یا زروه لری. 
0۴1٥٥6 7۳‏ )۸069 
د زړه زروه 
د زړه »۸0 د 16۴٥٥ ۷٥٥٤٥٥٥‏ یا جپ بطین په واسطه جوړ شوی دی . د زړه »( م۸ په چپ 


66 کی د ٧۱۱051٥6٧٧31 ٥٥٨١‏ څخه 96۷ 13٤٧٥٥٨‏ او د ۱۷۱۱٩0۱3۷٧١013۳‏ 
6 انسی یا ١٥٥0131‏ خواکی موقیعت لری. 


1١0 16 ۱۱۷٠٧٤ ک١0(66٥, 5ل ام‎ ٧٢٠٢۷ ٥٥ 5٥٥ 3 1٥١٢٤٢ 0۷٥٥ ١١۱ 1. 


١9١۸١09١١۶١١۸ 7‏ 1 
ځخفک کي 


8956 0۴٥٨٥٥6 ۳ 


د زړه قاعده 

زړه قاعده په حقيقت کی د زړه خلفی سطحه یا 50۳696 ٥0:6٥)‏ جوړوی. د زړه د قاعدی 
زیاته برخه د 16٤٤٥ 3١۳/7‏ او ډیره کمه برخه یی د ۳1/٨‏ ٥چ‏ په واسطه جوړیږی. د 
زړه په فاعده کی د ٢011803۳۷ ۷٧٩5‏ څلور سوری ۲۳7017 16٥٥‏ ته خلاصیږی. او د 
5006۱٥0٥ ٥٥ 3‏ او 63۷3 1٥۴٥٣٥٥ ٥٥٧٥٥٧٥‏ سوری کوم چی ٢٩ ٣٣/0۱١۱‏ اچ8 ته 
خلاصیږی موجود دی. د زړه قاعده د ملاستی په حالت کی د پنځمی ٢0٥٥٥6 ٥٢٢٥٥٥٥‏ 
څخه تر اتمی ٥٥٥٥٥٥ ٥٠٥٥٥0٥٥‏ برابر قرار لری؛ او د ولاړی په حالت کی يوه فقره پورته 
موقیعت نیسۍ د زړه قاعده د ۷٥٧٩٧٧١٥٥٥ 00٨٧5‏ څخه د لاندی ساختمانونو په واسطه جدا 
کیږی: 

١٥٩۴3۵۳01101 "- 

٩۱ ۱۱اچ‎ 0011110113۳۷ ۷6٧۱٧ "- 

-" و |06500138 

601713 "- 


۱۲٥0٥٨٥٥ 0۴٥٥٥6 7۳‏ ) 
د زړه جوفونه 
٧۱٣١۱٢۱1 7‏ 
ښی دهلیز 
دغه جوف د زړه په ښی علوی برخه کی موقیعت لری. او له ټول بدن څخه ورته ناپاکه وینه د 
۴ او ).۷ له لارو راځی. دغه جوف ناپاکه وینه د ۲۳١١١ 3٥:٥‏ له لاری ٩5۱‏ 
6 ته پمپ کوی. دغه جوف د زړه ۳5٤٤ 000٥‏ او 500610٥ 0٥0٥٥‏ د یوی 


برخی په جوړولو کی برخه اخلی. او ددی څخه علاوه دا جوف د زړه د 0:131 5١٠٩۱0‏ 
6 او د زړه د 835 په جوړیدو کی رول لری. 


١٣٣١٣٣ 1٤٥٠٣٥١٥٨٥٤ 0۴٥٩٢٩٢ ١٣٢ 7 


د زړه د ښی دهلیز خارجی شکل 
د ښی دهلیز په پورتنی نهایت کی د ).5.۷ او په سفلی نهایت کی یی د ۷.۴.! اخري 
نهایات قرار لری. 
و 2٢‏ 


دا د ٢٥ ٣۳7٨١‏ اچ په علوی برخه کی موقیعت لری. او د غوږ په شان ساختمان لری. 
١٥٢٧7113115 "-‏ 50۱600۶ 


هغه میزابه ده چی د خارج څخه د 5.۷.۴ او ۷.۴.| څخه جوړیږی. 


دغه میزابه په داخل کی یوه برامده ګی جوړوی چی د 6/15٥3 ١٢٣٧٧3115‏ په نوم یادیږی. 
ددی میزابی پورتنی برخه د ٥00٥‏ (ا559031۳3) 5۸ لرونکی ده کومه چی د زړه د 
767 په ډول دنده سرته رسوی. 

11016 ٧۱٨٣١٢ 3110/013۳ 8۳0016 "- 


دا ۲۳0٨١‏ ۱اچ١٧‏ له ٥٥/٩/١٥‏ ٢چ‏ څخه جدا کوی. په دی میزابه کی ٢٢‏ )ج1٩‏ 
٧٣٥٧٧٥٧٣٢٥٢ ٧‏ او وړوکی ۷٥٧٧‏ 63۳0136 شامل دی. 


٥٥١۱٥٢١١ 0۴116 ٩۱۱۱٢٢ 7 


-- 5006۱٥0٥ ٥٥٨٥٥ 3 

- 1۴6٣۱٥٤ ٥٥٨٥٥ 3 

- -)0٥0٧٥٢٣ 5 

- ۸016160٤ 63۳0136 65 

- 50169111٥٥6 ٥٨٥٤٥ ٧۳۱٣۱١٤ ٢٣٣5۱1٧ ٨ 


۹18۱٤٥ 3۴۳0٣٣٢613 ( 6 


۱60٥0 م٥٠55٥٥‎ 0٥٥ 0۴116 ۲۱5٢٢ 3۲۳۱٨٨ ١٠۱۳٥٥5۱١ ٥٨٥٩٤ ٥ 7۴ 
0٥ ۲۳۱) 50160 0٥١٣٥٥١٥ ٩0 ع‎ 0٥7 ٥٥ 1٤١6 ٧١5٢٢ ٠ 


۱٧١٥١١٧٨ ۴٥٣٥١٥٨٥٤٥ 0۴٥٩٨٥٢٥٢ ٢٢ 7 


د ښی دهلیز داخلی شکل 


دوه برخی لری: 
5٥011 7‏ -- 
چی دی ته 5/١05 ۷٥٧۳0٧‏ هم وایی. دا برخه د ١٥٣٢/3115‏ 6۳13 په خلف ١٠:١٢)‏ 


کی موقیعت لری. دا برخه دوه نهایته لری چی په 00٠٥ 6٥0٤‏ لا کی یی 5.۷.٤‏ تخلیه کیږی او 
1۱٥٥٥٥٥ 6‏ کی یی ٠.۷.۴‏ تخليه کیږی. 


7 (ا ٨٥05‏ - 
دی ته ٤٢م ٥٠٠)٥316‏ هم ويل کیږی. دغه برخه د ښی دهلیز هغه برخه ده کومه چی د 
٤) ( 5135‏ په فقدام یا ۸٧٠۲1٤‏ کی موقیعت لری. دا برخه یوه اندازه ځیګوالی د 
١١٥۴۵۳١ 6‏ له وجی لری چی د 06611316 ۷۱5١‏ په نوم یادیږی. 
د ښی او چپ دهلیز ترمنځ 501 قرار لری. ددی 501017 هغه سطحه چی د ښی دهلیز 


خواته متوجه ده په خپل سفلی قسمت کی یوه فرورفتګی د 60۷3115 ٥٥553‏ په نوم لری. چی 
نوموړی ۴٥5٥‏ د 8۲٧0۳۷٥٨٠٢)‏ ژوند د ٥۳٥٥٧٥٥٥ 0۷٥)‏ له بقایاوو څخه دی. 


ه٢‎ ٢ ٧۱۳03۳۷ ٩ 


0003 ٨۱81 30۳/06 )3/۲٥ا‎ 0 0600386( 


1 ) 005 465 
٠811 000٧٧۷ ٧ 


0) 3455 
٧۵٢٠٥۳03 60 
۸1۳ 0۷601// ۴۱3 1 
0/10 5 
سن‎ 


10۹ 
001103۳۷ 0 


مک 56013 


٢٧٢ 20131 5‏ نی 
6 0 5 0 7 


17 


٩ ٧٥318 65 
001103۳۷ 0 


اه ٨8‏ م0 
0۳0۱۵٧۷ 5‏ 


١ 


٠3 67 


0۹ 


٥د‏ 15 1053 0 ک ۳١‏ 
)۱٥6530(‏ «#ھ #7 
دن :و٢‏ ص ۹5 ۴٥٥3‏ 

531۹5 م سه :- 


۷3٥٧٥٧ (۵30اکده)‎ 
6ه‎ ٥٥٥٥۵ 3 


١ 


. 


۱6٣٠٥٥٢ ٥٥٥٥ 23 


٨٠8 38/010: ۲۱5۱ 1٥۲۵ ٧‏ هم0 


2 وووچچوټچپچب." یچ 


٧۱٣١١٤ ا|1‎ 6 


د زړه ښی بطین 
ښی بطین تقریبآ مثلثی شکل لری چی له ښی دهلیز څخه ناپاکه وینه د 1511 
2٣۳00٥03۳ 6‏ له لاری ترلاسه کوی او بیا نوموړی وينه ددی جوف په واسطه د 
١11۱03۳۷‏ له لاری لومړی ٥0:10:03 ۳۷ ٣٢٤٥ ٥‏ او بیا سږو ته پمپ کوی. 


ښی بطین د زړه 016٣) 000٥‏ د زړه د 51۳٥00513 50۳۴٥٥٥٥‏ زیاته برخه او د زړه 
د 5٢٠٠٥‏ 7٩٧چ01۳8‏ 0۱3 کمه برخه جوړوی. 


١٣٣١٣١٩٨) 1٥٠٣٥١٥٢٥٥٤ 0٥ 8 ٥٢١ ٥۴6 
د ښی بطین خارجی شکل‎ 
خارجآ ښی بطین دوه سطحی لری:‎ 


۸٧٧٥٢٠٤ 0٥ 516٣0051315 101۳13866 "- 
۱۹۴6۳۱٥ 0٥ 0130113813116 51۳1366 - 


1٧٧۱١١١٧۱3 ۴٥٣٣١٣٥٥٤ 06٥ 8 ٥٢ 6‏ 
د ښی بطین داخلی شکل 
د ښی بطین داخلی شکل په دوه عمده برخو ویشل شوی دی: 
۱٩۴۱6١١۱١٤ 0٣٥٥ 8‏ 16 


وینه د ٢١/0١‏ :اچ څخه دی ته راځی. ځیګه برخه ده دلته ۲٠۱086‏ ۱5013۳ موجودی 
دی چی د ٥٥٥٥٥6036 6/٥٥36‏ په نوم یادیږی. دغه برخه دری ډوله عضلی برامده ګی 


لری: 
6٥ 0٥ ۴۱٣ )68۵ 160311010 "‏ ۹۱08 

دغه برامدګی په خپل ټول مسیر کی ١‏ دی. 
و 1 


ددی برامدګیو د منځ برخه ١)»‏ نه ده ازاده ده. خو د نهایتونو برخی یی »۴ دی. 


)٥30113٨۷ ۱۱٠١۱ 6۵( ۱1315 "- 


دا دوه نهایته لری یو نهایت یی د بطین د جدار پوری نښتی دی او بل نهایت یی د 00 )1۳ 
6 د 6505 سره د 1٥601036‏ 61:0۳03 په واسطه ارتباط لری. 


په ښی بطین کی دری عدده ٢30113۳۷ ٥‏ وجود لری چی په لاندی ډول دی: 


۸٧٧٩٥٣٤ 0301113۳۷ ۱٥۱٣56۱ "- 
٥٥160٥ 030113۳۷ ۱٧٣١6 "- 
5٥60131 30/11۷م‎ ۱۶۴٥ - 
جچ 001110001۱ م16‎ 03۳1 )۱۳۴۱ 01/001۱ ١۱١( 8 


دا یوه 5١۱0٥٥٥‏ یا لشیمه برخه ده. 


د ښی بطین دغه دواړه برخی( :06 001116000168 )٥۱8۱60 0۱08 ٥‏ د یو بل څخه د یوه 
په واسطه سره جلا کیږی چی هغی ته ٥٤5٠تت 500۳۷٨٣13۳‏ وایی. 


ددی دواړو ساختمانونو څخه علاوه د ښی بطین په داخلی سطحه کی دوه سوری هم موجود 
دی: 


- 011166 31101۳۴0013۳ ۱۱ اچ ۹۱ 
دغه سوری ګردچاپیره د ۳۳٣0٤0 ۷٥٧٥٧‏ په واسطه احاطه شوی دی. 
٧01٨٧٥0٣۳٣۷ 0۳11166 "-‏ 


نوموړی سوری شاوخوا د ١0118103۳۷ ۷٥/٧٥‏ په واسطه احاطه شوی دی. 


٧0۱۳٥3۳۷ 71‏ وکو از کلف 


۸ و کن و‎ ٢ ٢٢ 


مکنه ۸٨/۳۱٥٥ ٣/10۳۴‏ 
سه مکنت 0037 5۵1 ۱ 5ا و۱ 
.6ه 


تلسف 


6 
٢‏ وز و 


۳٩0٢١ ۷ : 
ص5د‎ ۵٥٣ 23 | ۵# 5۵۱۱03۵۳ ونت‎ 


۱ ومهم مته ا٥٥٨٥ه) ٥ل نه اجاو‎ 6٥05 4٢٥٥٥ وه‎ ٣5 
وا م5۱د . : د5 رر نیا‎ 
1 شوی‎ 


اهجام»5 
ءل کم ۸٧۱٥٣۲300 05 1۱ 3۳١‏ 
1116٣٧٥17 003۴ ٠۶‏ 
1٧٢٥٣١٢٢ ١۱۵۴ 7‏ 


دم ۴ه اه )٣‏ 


کل اښ 


۵ هک 
.٧ه‏ 

١٥٥١٥87031 ۱۵٣٥3‏ ام ه5 
)٥ 06٥۵٥7 (‏ 


۱٥٥0۵682 6 
٧0:1٥ 0307113۴۷ 6 
۸٨٧۲٠6٤ ٥37113۲۳۷ 6 


۷ 6 ٥ه‏ :6ل ۷۳۱ اجاو٠‏ مه م0 
عه هه ۵ الل60 1135 


|| ٥ 70 


د زړه چپ دهلیز 


د زړه چپ دهلیز څلورو ضلعی (0030778013۳) شکل لری چی د ښی دهلیز په خلف کی 
موقیعت لری. ددی جوف ضمیموی ساختمان چی عبارت له 16٥ ۸0/1١16‏ څخه دی. قدام ۸1 
خواته امتداد لری. او په ۸٥٠۳1٠٤‏ یا قدام کی د ښی بطین ۹.۷ د 180901100101 برخه 


۰ 


پوښوی. 


٢ 7‏ د زړه د 835٥‏ 2/3 چپ خوا د زړه 5060٥ 000٨٥‏ زیاته برخه. د زړه د 
٣١٥٥3٥ 6‏ او 16٢٥ ۶۳۲٥١٥٥‏ یوه برخه او همدارنګه د زړه د ٥۴١) 0600٥‏ 
یو څه برخه جوړوی. 


دغه جوف 01000 6٥٥0‏ ع0۷ د څلورو ١0110103۳۷ ۷٠٧‏ په واسطه د سږو څخه 
ترلاسه کوی او دغه جوف بیا دا وینه د 


| 6٥٥ ١٧٣٧٥٣٧١١٧٥ له لاری‎ 1) ٤ ه٣)‎ 0١6٥٥ )8۱ 0٠50۱60 ٠٥ ٧١۱١/٢٥٤٢ ۷٥٧/٥٧( 
ته پمپ کوی.‎ 


۳۴٥٣١١١٥٤٣٤٩ 0 ٤6١٥١ 70 


د چپ دهلیز 6 ۸١٧٧٠٤ ۷۷3۱ ۵ 5۱٧١١٤١٩ 06163۳0101 ۵ ٥056/70٥ 50۳۴٥6‏ په 
جوړیدو کی برخه اخلی. 

د چپ دهلیز ۸٧6۳10 ٥/٥٨1‏ د 1٥1١/٣٥31 5٥001‏ په واسطه جوړ شوی دی. 

-. ددی جوف د 50۳۴866 ٥86567)‏ په هر طرف کی دوه 01/٧101 ۳۷ ۷١٧٧9‏ 


۰ 


خلاصیږی. 


۸٨٩٢٢ ٥ 0 


000 8/۵ 5 م٠‎ ٧ 
ه٧‎ 


| )ام‎ ۵/۱007 0٧0 
۸۴ , سیا‎ ٢و‎ 
سل‎ ٠2۱۲ ٣/0۵۴6 0 د‎ 
0م‎ 


0:0٥1 267010037 ډک‎ 
0003۳٧ 06 


چم وا 
٤ ۷۵٥٧٧ ٥)‏ : ) دوښ ٢٢‏ سن 
۸٨۸٨ : : 0۵٥ 6‏ 
۸۸٨67‏ 
٧1۴ 0٧‏ »هم 
تنا 


۸٨٨ ٩ اه دم ۵اه‎ 
۸۵٧ 
شا‎ ٢٢ 


٢ 


: 0٢ رو‎ ٢ 
٧٧٠۵ ٥6 


/3/ ٢ 
) 0 ( 1)) ٥۵ 38 


۱۱٥٥٣81 ٠٥٥١ 21/10۱1 204 ٨٨٥۴6‏ )ی5 
۷/٧۱۱ ۲٥۱۱۳٥٢ ۷٥٧٧ 1 ٧‏ 


۳ 


۴م( )عا 


د زړه چپ بطین 
چپ بطین 01000 05٥61٥0‏ له 16٥ 3١۳701٨‏ څخه ترلاسه کوی او بیا دا بطین نوموړی 
وینه د ۸٠٥٤٥‏ خواته پمپ کوی. 


٠٢ یوه برخه. د‎ 51٣٥00513 5١٣٥٠١٥٥ دزړه د‎ ۵٥06» د زړه د‎ ٥٢ ٥٩٥ 
د‎ 01301۳3813117) 5٠٠١٥٤ زیاتی برخی او همدارنګه د زړه د‎ ٠٥٢ 0۳٥٣٢٥٥ او‎ 67 
برخی په جوړیدو کی رول لری.‎ 131٠٨1 وحشی یا‎ 3 


۳٥٣٣١٣٣٤٤ 0٥ 1٥٨٥٨6 ۱١١۴١ ۴‏ 
چپ بطین د خارج څخه دری سطحی لری: 


0۸۱٧٧٧٥٠٢٠٤ 0٥ 516۳1005131 51011366 "- 
۱۹16۳1۱0٥ 0٥ 0130113813116 50۳1366 - 
|6 0٣٣٣) ٤ "- 


د چپ بطین داخلی برخه په دوه برخو ویشل شوی ده: 
60/٥٥ 031۳1 "-‏ | 

ښکتنی برخه یی د ۳۳٥٥٥٥0٥36 ٥٥٥٥٥٥‏ د موجودیت له کبله یوه اندازه ځیګوالی پیداکوی. 
-" 0311 0106۳ل)| 

پورتنی برخه چی ښویه 5۱0٠0‏ برخه ده د ۸٥١ ۷٥۱0016‏ په نوم یادیږی او 

۸١0 8 3‏ له همدی ځايه شروع کیږی. 

د چپ بطین په سطحه کی دوه سوری لیدل کیږی: 


116٧6۴٥ 3٥٣۱٥١٥٥٥0۱3٩ )0/6)05010 0٥ ۳٧۱/٥۳ ٥٥٢( 0۳1616 - 
116 30116 0/1666 "- 


١ ۸۳۲ ٣١ ۸ 28۹‏ و زا ېک بې ٢‏ 
۹ :0 سه 6 0٨ 57٨‏ ن٨‏ م 1۳٥٧١٥٥٥٥‏ 
و٢‏ و وو 
7ه 
(هچ8٥۵‏ مه م مه اه ۲ه) 16 ٨ه‏ ٤٣م‏ 1 


ې ۷٥٧‏ هد ناصان 
0٨٢ )۳۶ ٧ ١١(‏ 7ه |٤)٤٢‏ 


د-۹ 
٣٧‏ ٢ه‏ 


زو و ٤٢‏ وا زا 
٢ه‏ 
وید 


م که ٧٥۲۱٥٤‏ 
.١ه‏ 


۸٨٣٠۲٠۱٥٥ )ه1 ټډکنت‎ مانا۳٣0‎ 3۳٣ 5 


1٤٤ه‎ 7 


۸۲٣٠٥٣٠۱٥٤ ٥7/11٣١ 6 
۰ لنم ۱ او‎ ۳٧ 


٠٥٥03۵26 6 5 


0)) 


٧5٥٥٠٣٥٥ ١3713۳۷ 06 -: 
د7٧ ک‎ 


»0۹ 
لک و 


١٥ م0 ډه‎ 0٥٥٤0 11 90 
۷٩٥ا‎ ٥٥ ٤١ 6 


١۷٠٧٧١٥١ 0۴1٥6 7‏ 
د زړه والونه 
د زړه والونه د وینی د شاته تګ یا 1100 ۳81 چ٥٩0‏ څخه مخنیوی کوی. 
دوه جوړی والونه وجود لری: 
۸۱۳۱١٥٧٢) ۷٥٥٧٥٧۴ 8‏ 
ددی والونو تعداد دوه دانی دی: 


16 ۹۱ چا٢۱١‎ 3٥۳0٥٥٥013۳ ۷3106 )1۳۴5010 ۷٠٠٧٥6( - 
1016 ٧۵۴٥ ۸۴۳/١٧٣ 013۳ 0٥١٥٥ )8۱1 (050۱60 0٥ ۷۱٠۱/۴٧٩٥ ۷٥٧٧۷ 6٥6( "- 


هر یو د پورته والونو څخه د لاندی دری برخو څخه جوړ دی (په 60:0051100 کی برخه 
اخلی): 

۳۱٥٥٥٤٤ 63051016 "-‏ 
دغه کپسول د ۸۳6٥/013۳ 0٥٥ ٤‏ چاپیره قرار لری او کمک ورپوری نښتی دی. 


- 05 و)) 
دا هموار ساختمانونه دی چی دوه کنارونه لری: 


7 مفس١هس۸م١۸١09۸/‏ ه١77 ١‏ 
م٥‏ کي يي کي 


۸13961160 "- 
۳٩۵ ځ‎ - 


دوه سطحی لری: 
-" 6 01۴36 )۸۸۱۳۱ 


٧۷٥١٧١٧٣٠٧۱3۳ 50۳۴3866 "- 
۱٥0٥0316 160111306 "- 


دا ساختمانونه د وم وږج ازاد کنارونه او ۷٥٧٧٧٧٩٠١٨٨‏ سطحی د ٢30113۳۷ ٧١٥٢٢‏ په 
څوکو پوری وصلوی. 


٥١٣ 2۳۷‏ یف ٧٧۱٨)اصقف‏ اه | 
٢ه 3۷۱3٧۳‏ ل‌حاناع 11 ه| 


76 ٥٨١١۱احص‏ هه ۲3٠۱٥‏ تا 


٣۵ 2‏ ۷0061د 
وټ 


٧۱ 9١٤١٧٤ 0 ل5‎ 


٥۱١۱۲۳٨٧٧۱3۲ 5‏ 1! ه1 نا 


56 ل۷ ۱317٨1۱۱ف0‏ ن 
٥۱١1۲٧63۳۷ 5‏ 1ه | 
٤۴٨٤1 1177‏ | 
5٠۲1110۱8۳ ٧۷٤۶‏ 


٧۱9١٧٤٢ 0۳5 
وتا‎ 


٤۸٣١٤٧1 7 


21۳۱٥7 


)٥٧۷٧۱١٣ ١ (‏ و ح و و تو 


)٧ 6١ 5 ۱م‎ 0( 6 


ه١٥٩٥03‎ 61610116٣ 6 چ-‎ 
٤9١ 1 6 


أ٥٢۱‎ ٥٥ ٣۵8 8 


1٨۱6٤ ٧۱چا۱أ‎ 2۴۳٢/۴3۳١ 6 


دغه ۷٥٧٧‏ د ۳۳٢٢۱٤١٥ ۷٥٧٥٥‏ په نوم هم یادیږی. دغه ۷٨٥٧٧٧‏ لرونکی د دری کسپونو دی 
چی عبارت دی له: 


0۸٧116۳10۳ 6۶ ( - 
2 ٧ 
560131 کلام‎ - 


1٨6 ٥١ ۲٣٧۱0٥٨٥٢٨۳١ ۹۴6 


دغه ۷٥٧٥٧‏ د 8:00 یا ١۱۱١۳٨ ٥٧/٥٧‏ په نومونو هم یادیږی. چی لرونکی د دوه کسپونو 
دی: 


۸٧116۳10۳ 6٤۶ ( - 
١05٥0٥ 6٩۶0 - 


56٢۱1۱1۱٥۳ ۷٥٧٧٧ 8 


6 اد ١01103۳۷ ۷٥٥٥٧‏ د 5٥113۳ 3٥٧٥٥‏ په نوم یادیږی. ځکه چی ددی والونو 
کسپونه نیمه حلفوی شکل لری. 

هر یو ددی والونو څخه دری کسپونه لری کوم چی مستقيمآً د ۸6٥٥‏ او ۳۷1٧٧٥٨٣٨٧‏ 
٧‏ په جدار پوری نښتی دی او په دی والونو کی ج٠۳‏ ۴0۳65 وجود نه لری.د هر 
کسپ ازاد کنار په وسطی برخه کی 00016 ۴10۳605 لری چی ددی ١00016‏ له دواړو خواو 
باریکه او ښویه ساختمان د ٩16‏ | په نوم د مربوطه کسپ تر قاعدی پوری امتداد لری؛ دا 
کسپونه د 013501 ٥١٧٧١٧١13۳‏ په وخت کی د بطیناتو د جوفونو په طرف بلجنګ پیدا کوی 
او نوموړی والونه بندیږی. ددی کسپونو بالمقابل د ۸٥٥‏ او ١0110٨٥ ٢٢١٤٢٥‏ جدارونه 
کمه اندازه توسع لری چی ددی شریانو دغه متوسع برخی د 51٤٥5‏ ۸67 او ۷۱۳٧03٨٧‏ 
5 په نومو یادیږی. 


٥٥٥٥۳۷ 65‏ له قدامی او چپ حلفی 5 ۸٢٤٥‏ څخه منشاء اخلی. يعنی ٤‏ اچ1 
60۳٣٣ ٧‏ له ۸٧۱1٥۳۱٥٤ 30٢٥٥ 5۱٨ ٤‏ څخه او ١٥٥ ٥٥٨٥٣٥٢٥ ٢٢٥‏ له ٢‏ 
5 ۱۴ ٥٥٢٥٥٥٢م‏ څخه منشاء اخلی. 


۸۱56101131722 026 7 


0 


۸:۰ /۸۹ 116 ۷۹1٩ عم‎ ۰ 

)٤٤5‏ ٥م‏ 5631ه))م1116 

6٥» 25‏ )11ع11 

۷٥٩۷: 4‏ 1101216نو1 :1 فا 
٥» 75‏ 1611 )1 
٤٤‏ )1 39 نا صلاه حم چک 1٧1)‏ 
ص7٥0‏ 

لا ک1 4۳ :04 وعیقتوۍم 1 :1 ل١‏ 
حص 0٥7‏ 

.11 ک)1 5 ٧: ٧٧۳٣۹1:‏ لا 
)مھ 


۸0106 5 


«قاله 20۳032 
هم« 

٧۳٥۱۴ 27 

اه لد ه-- 


٩9 ۳٧٧ 


مهه امن" 


که انت ۷٧٧٧٧۱‏ ١ه‏ 1 
وه (لههامه) 


هه ۱۴ هم٧‏ 


م٣‎ ۱۸۱0۷۱۵۶ ۵ 


211116 )٥٣0106۴ )006610( 7 


هغه سیستم چی د زړه د تقلصاتو پروسه کنټرولوی د ٥0061178 5۷٤٤٧٧٧٤ 08116 ٧٥٥٩٤‏ 
په نوم یادیږی. نوموړی سیستم د لاندی اعضاو څخه جوړ شوی دی: 


51٥٨٥٥٣٧٥٨٥ ٥٥٥٧٥٥ )۸ ٥٥٥٥( 8‏ م11 
۸۲۳۱٥0١٥٨٣٧٢6۱٥ ٥٥٥٥٢ )۸٧۷ ٥٥٣٥٥( 8‏ 16 
00١۱0٥ ٥( 81‏ ۸۷) 00101016 )۸۲۲1 16 
-" 0۳3۱61 0011016 1۳100116013۳ ٢چ‏ ۲۱ ه١٥11‏ 
٧٥۴٥ ٥٩۱٥١٥٥6013۳ 0011016 0۳3٧61 "-‏ 116 
٧٥١۴ ٣٣٢٥٥0٥ 31100116013۳ 0011016 0۳31۴6) "-‏ 116 
-" 0۳3161 0011016 311001013۳ ٥٥٥۶ن ٧٥١‏ م116 
11٥6 ۳۱) ۴۱) ٣٥٥٥ 8‏ 


۱۷۱٥۱0١ 010900 کا‎ 
1. ٣0111101٣ ٧ 
٠ ٧۱1۱٧۱0٧3۳٣٧ 16 
٠ ٧۱85۱٧۳٢ 0011110٣ ٧ 
۰٥ ٢6١) 0011110٣٩ ٧ 
2۰. ۱۱۱٣٣٣ 65 ۸3 
)۰1111د‎ 8000107 3 08 
٥ ٧۱۱٢ 7 01 101 
نه ولعاولا111۱-٢ پ‎ 
۷۹ ٧111111 1119113٧ 
3. ١٥٥٧٥٧٥٧٥١ 3 ۸ 


. 50106۲60٥ ٥6٥٥ 23 
.ْ 3 56 
ه‎ 1٧۹۴٧١١١١ ۷6٧٥3 633 006 


1 0011008 9۹7 


۹7 آأ ها 


|| 00103 65 


۱/۱113 )00050/0( 0۹ 


ه٢‎ ٧٢ 
۸01/6 0 


٧١/٧/08// 0٥ 


4. 3 11 03116 1 60 
1٨6 060 301/3 106 
136 906 9/61/0138 7 
۱٨131 
006/310 0 اى‎ 
۱607 3 83 ۱9 


۸016110٢ ۷٧ 


)لوا 


شریانونه 
شریانونه هغه ټیوبونه دی چی له زړه څخه وینه د بدن ټولو انساجو ته انتقالوی. د بدن غټ 
شریانونه عبارت دی له: 
11١6 ١۱۱٧۱٥٨١٨٥۷ ٣٧١١١١٢) 8‏ 
۸٢٥٥ ٩۸ 8‏ 116 


۱۱١۱٣٣۱0٣٣ 16 


دا شریان د زړه د ۷٥٣٥/٧١٥‏ ٢چ‏ له علوی نهایت څخه شروع کیږی پورته. شاته او چپ 
طرف ته سیر لری. تقریبآً »5 اوږودوالی او 36 قطر لری د ٥٥۳3۳601017‏ په واسطه 
پوښل شوی دی٠ ٥11۳٥٨٥٢٥۷ ١٣٤٤٢)‏ ناپاکه وینه یا 5٥٨٥٥١٥٩ ١٥٥١٧١‏ 00:01 د 

۸١٢0 8 3‏ په لور انتقالوی. ٢011/0٨٥۷ ١۳١)‏ دوه شعبات لری کوم چی په 
٧۱۱006 7‏ کی موقیعت لری: 


۹۱5۱٢ 0011110113۳۷ ۳۴6٤ "-‏ 
6٥٥ 0011۹۱03٧۷ ۳٣٢٥٣٤ -‏ | 
3 ۸ه 
دا ترټولو غټ شریان دی په بدن کی د 6٥٥ ۷٥٥٣/١٧٥‏ څخه 01600 0٥/60:1١ع0‏ اخلی او 
د بدن ټولو برخو ته یی انتقالوی. ۸6٥٥‏ دری عمده برخی لری: 


۸56۹٩١۱١ ٤ چ‎ ۸۰٠۳٥٤٩۸ 8 
۸۳۴٩ 0۴٥٥ ۸٥۳۴٩۸ 8 
06560601 ٤چ‎ )۱1٥0٥٥6)( ۸٥۲۴٥٥٩۸ 8 


٨‏ || و ٤7‏ )1ه 
11 03/010 101 0310110 ۷ ٥ه‏ 


٧٧۱0١٢٢۲٨ 
۲٥0 


٧٠0٧٢ 012 07 || 006023076‏ : 
23/6 3۲6 نه 
٢‏ ۱7 23 »33000د 
000/۳۱7١د‏ سب 


ه٥‎ 


0 6 


26, ۸0/6 4 


02١ 6 
ه٢‎ 


۸50010 68 08۱0 8 


1 اما 

٠9۱ 01 ون‎ 

2ه 
٧6 38‏ 

١٢/٢: 
)ما‎ 
ه٧ ال‎ 
ه٢‎ 


۸56١011 3 


دغه شریان چی 5 اوږودوالی لری. د 16٢٥٥ ١٥/٥٢/١٤‏ د 60 006 څخه شروع تر 
7۹ پوری امتداد لری. دغه چی د ٥8٥) ٥01017‏ په واسطه پوښل شوی ده 8356 
یی په فقدام ٥٥٥ ۸٨٩‏ م 1٥‏ او ٥٥٥‏ ‌م ٢‏ اچ8 برخو کی یوه اندازه توسع لری چی د ۸60٥٤٥6‏ 
١ 5‏ په نومو یادیږی. 


ک ۳۳۴ 
شعبات 
ددی شریان شعبات په لاندی ډول دی: 
١٩٧ر‏ سا 
دا له ۸٧/1۳٥٥ 3٥٢٧ 5۱٨ ٩‏ څخه منشاء اخلی. 
٧٥١٥ ٥٣٥۷ ٧‏ قا 


دا د 5 ٠٥٥٢٥٥ ٥٢٥7 5/٨‏ م ١٥٥‏ )| څخه منشاء اخلی. 


- 


8106600 50000۷ 0۴1٥٥6 ۳ 


زړه هم وینی او غذا ته ضرورت لری. نو د هغو رګونو په واسطه چی زړه ته وینه راځی د 
5ک 60۳٥٥3۳‏ په نوم یادیږی. چی تعداد یی دوه دانی دی ښی او چپ. دغه رګونه د 
3 8 څخه منشاء اخلی. چی په لاندی ډول دی: 


ولو و ۹۹١‏ ۹٧١ر‏ سا 
دا شریان 6 شعبات یا و16 8۳0٩٥6)‏ ورکوی: 


- - ۷1٣5/٥١ 7 
- - ٥١٥٥٥١ 7 
- ٥۱٩١٥١١ ٥٥0838 7٨ 
- ٥051 1116٣١٣60 ( 7۲٨ 
- - ٩١ چ۱٢‎ 2٣٣١٥٥٤١ 7 
- - 1٣٧٧1113 77 
قا‎ ٧٥٢١ 0۳٥٥٢٥۷ ٧ 


دا شریان دوه شعبات یا 8۳٣٧١)‏ ورکوی: 


-- ۱۳60٧٧۴٧6 ١۲١ 
- ۸۱116٤ 1٩٧١٥٢٧١٥٧٧٢٢١ 1۳( 7۹ 


دوسامه 


ووه هوه حون ۳ هوو هههب 
لفن و 


کت دا 
وياو 


هه ه1 
وبفت ووه د 


ج«هص2ھد 
نت نیا 


6 


وا۳٣٤٢« ٧۷‏ ه :111 
۴ه 

ود ونت تفا 

111۴ ه٧‎ ه٥»‎ 

پمعتهو 
ووه( ه0 هف ٥ه‏ ژهحه٧‏ ج٨1‏ (ط) ده ٣٧ ۷ ه٥ ٠٥‏ ٧ه«‏ صت « وره هه 1۳٥‏ (ه) 


- 


۸0٢٥٥) ۱ 


د ه٥٥٥3‏ چ ۸٢٩0٤‏ په امتداد شروع کیږی. دا په 500610٥ ٥03510١۱‏ کی د 
۱١۱0/11 1‏ د نیمایی سفلی برخی شاته موقیعت لری. 


دا برخه دری 8360165 یا شعبات ورکوی چی دوه 6٥٥‏ طرف ته او یو )اچ طرف ته: 


8۳۲٠٣6٩۱0660316 ٧‏ فلا 
چی دا هم په خپل وار سره دوه نور شعبات ورکوی: 
له مول عناهمجوهاه ۸ 60۳٧٧٧۱٥٥ ۵۳٥٥4 ٧‏ ٢۱اچ١٨‏ - 
5061313٨٩١ ٧‏ ٢٤٢اچ۱٨ ‏ - 
٢٧٤٢ 50613۷3٩۳ ٧‏ قا 
س وسم ١6٣٤٥ ت٧٨٧٧۷٧۱0٥ 3۳01۱60 ٩٩٥٢٤‏ قا 


هاا 
»د 


31021٢ 


۷٣٥۵ 8 ۱0171013۲ 5176 


۸۱۲٠۱۱۵ ٥ ٤٢ 7 


6١‏ )۸ه 
تي ٩ 1 ١‏ ك 00160038۲ 
98-5 اا ومن 


٨7 
صسصو‎ 


8116 62 


عصا کصتصعنفع وندسه 9211 


06560118 )1۱0۳٥٥6۴( 3 


3 8 0660 د ۸٢٥٥ ٣٣٥٥‏ په امتداد د څلورمی ۳٠٥0٥٥٥٥ ۷٢٢٢٥٥٣٥٥‏ د جسم 
۱/٥6٥١ 67‏ برابر شروع او د دولسمی ۳0٥٥٥٥ ١٢٢٥٥٥٥٥٥‏ د جسم تر سفلی کنار 
پوری په ٥٠٥) ٥ 60135710٧١‏ کی امتداد لری. 


١٩٢ 
ارتباطظات‎ 


ا٥ق‎ ٧ 
- ٥٥٥٤ 0۴٥٥6 5 
- - ٥9٥6٣١٥۳60101۱ 9٥0 7 
- 1٥٥٥١٥٥٥ 3۳٥ ٥۱» 65 


ب 


۱8 ٢۷٧ 
-- ٥٧٧٩٧٧٧٨٥٨٩١ ۹۲۰٠ 


8۳3٨610167 0٥ 065) 323 
شعبات‎ 


- ٥١۱٨٠٤٩ ٥٥٥٥٥٤ 1٩٧١٥١١6٥٨٥٥3 ٢٢١٥٢٩٤٩ ٧٠٥ ٠۴٥ ٥6 


دا شریانونه د 3 دریم څخه تر 11 یوولسم 1٥٥٥٥٠٥31 5006٥‏ پوری د هغوی 816060 
۷٧‏ کوی. 


- 1٥١٢٢٥٣٥٥ ٣٢٥٤٩ ٥ ٠٥۴٥ 6 
- 1٥٥ ٥۳٥٨60۱3 ٣٢٥٢٣٤٩ ٤٤٥٢ ۱١ 0٥6 ٥6 


دا د 7٠٥٥٥٥٤٢ 3٥٥٥٥‏ څخه منشاء اخلی. 
٨۹١ چ5۱٢ 0۳061٥ ٧‏ - 
دا د دریم 5٥٥٥ ٣٢٢٢٤‏ تت ٥٥٥٥٧٥٥٤‏ څخه منشاء اخلی. 
5۹٩5‏ ا1385631م06:0 - - 
دا د کچ ۱م ٥:ع‏ منځنی برخی یا ٧۱۱0016 م٢ ٤٤٥‏ ته 5000۷ 81000 کوی. 
16٣١٥۳٣0131 ۹5‏ - 


د ٥٥٠٢) ۳00١‏ خلفی سطحی ته ۷ ام 8100 کوی. 


- - ۷٥١٧0٧٧٨5٩1٥1 ۹ 


۱۷٧٧٧١۱١ 6‏ او د ٥٥٥٥٥٢٥ ٧٧٥٥03511٧٧٨١۱‏ خلفی مډیاسټينوم 115506 ۸۳6013٨‏ ته 
8۱0٥٥١ ۷٧‏ کوی. 


- 50106110۳ 01۳٧6۱6 ٧ 


د شریانونه 9چ۳38 01301 ته ۷ا م50 816000 کوی. 


1١191001 01۱111011 31013 7 


٧911 20013۷30 ۵٥ هناتانو‎ ۵6 ۵۳6 


5 را ۸/1116 57۷ 08۳050 60۲0 1 


2306201356 8۵0/3 5 


١۵3518١ 5‏ اس 


١د ٧ ٢‏ 8 دز ٢‏ تس 


872111 00۲0903۳ / 61 0430009 3088: 0۵06 8 


5 8 202/29۳ تاناتا ۸0717 


200۲۵۷3۷37 6 2423703١ 5 


۵ 60۳003۳ ۳1 


2500660۳ 0/60/۴6 5 


5602131 3216۷ 


شر ته س سا 


)٥٧٨٧٥۱0٥ ٣٥٥٥0 ٧ 


دغه شریانونه دوه دانی دی چی د غاړی په ښی او چپ خوا کی قرار لری: 
60۳٧٥٥٧۱٥٥ ٥٥10 ٧‏ ٢۱اچ‏ ۹۱ - 
دا شریان د 8۲٥6) 6٥0:317 6 3٣٢٥٥٥‏ څخه منشاء اخلی. 


)٥٥۶٣٥٥٥٥٥ ۲۱٣۱٣٤ 5٥٥٣٩٥13۷6013۳ (6۱/٥٥( 


د.د ۸١۶١4د 1٨۸١2۹1:‏ 
ف؟يککيييسککللي 


- 16 0٧٧٣٨٥٥ ٥٥٩١ ٧ 


دا شریان د ٥١ 3٣٥‏ څخه منشاء اخلی. دا شریان دوه عمده برخی لری: 
1۱۱0۵٥6) 03۳1۴ "--‏ 
٥٣١/۴31 03۳۴ "-‏ 
ک ۳۳٣٧٣١‏ 
شعبات 
هر یو 60٧٧۱٧٧٥0٥ 6٥٥٥0 ٢٢٤١٤٥‏ يعنی 6٥٤٥ 8# ۲۱چا١٢ 63۳٥0110 3۳٢١٢٤(‏ )|) د 1۱٧۷٠٢0‏ 
عضروف د 50061٥ 0006٥‏ په برخه کی په دوه شعبو ویشل کیږی چی عبارت دی له: 


1٧٧٣١١٧۱31 60۳0610 ۳۴6٤ - 
۴٩٣) 60۳060 ٣6٤٩ - 
)3٥٥ ٣ 57, 
1 نی‎ 
- 1٩١٥١٣١٤٣٨ (٣50۳١ 06 
- -)3۳٥0۱ 0 ٧ 
- ١ه۹8چا‎ ٣6 ٩ 


١٧٣٣٥١٣٥٩٨ ۵٥٥٥١٩) ٧ 


د 3۳1386 ۳٢۱۱۷٥٥٥٥‏ برابر ساحی څخه شروع او د غاړی په ٠3٧٠۳ ٨)‏ برخه کی د غاړی 
په 63٥٥0110 ١۳۱چ1 ٢‏ کی اول قدام او بیا خلفی وحشی خواته میلان پیداکوی. 


۱١٩٥٥٣٥٩٥ ٥۳٥٥60 ٣٢٥٩ز:‎ 5٥٥٣٥٥0 ۴۳٨٥٥٥ ۹۷۳٠٥۱0٥ 0٩٥٥٥٣8٥ 0٥6۱0٥ ٥0٥06٥, 
۱31631 ن٣٥‎ 3-4 ٧۷٠6٥٥ ٥٣٢٥٥٥٥ 1٥٢١٥١١٢١٥٢٥٥٥٨ ٥٨ا‎ 0156 5٥٠٢. 5١06 61 
"ىى‎ 


وو 1:1 
شعبات 


ددی شریان شعبات په لاندی ډول دی: 


٥ 0٥6٥, ٧۷۱١١010216 ۱٥ ۴۱60٥ 


- 5006۱0٥ ١٧۷٢٥٣١ ٧ 


- ١۱۱503۵ ۷٧ 

-- ٥٥3۵ ٧ 
0۸1٧11616 ( 2 

- 0660113 ٧ 

- ٥05160٥ 3۳۱6٣۱۵۳6١ ٧ 
١051616 (١ 7: 

- ۸566۹0۱١ چ8‎ 013۳٧۷٧8٥ ٧ 
169٧٧1۲۱٥١ 1: 

- ٥۷01٣١ ٧ 

- 5006666131 ٤٧٣٧00٥٥ ٧ 


5٥٥٨٩۱31 ۳٥6010 ۷٧ 


٨هم‎ |٢ 01۷1065 06110 ٧٧٥۴٢ 6۴ ٥٥٢6 6 
1٩٣٤ ٥٧/٤ 2 1٣٣/٥ 7 

٤٣003‏ ا6۳6۴۱3م0؟ غظ 

۱۷۱٥۱۱٥١١ ٧‏ ظ 


٢٧‏ ره 
سا 
۳٥66: ۴۵۴6۱3۵ ٧‏ 
٧3113: ٧٠۱٠٢۱۱٥٣١ ٧‏ 
٨83 ۷٧‏ نا :1096 
500٥٨0 ٧۷۳١ ٧‏ :6513905 


٧۷ ۷ ٧۷ ۷ 


5006٨۱٥٥ 1٧۷۳٣٥۱٢١ ٧ 
دی.‎ 0۳3٨۴٢ لومړی‎ ٥٥١٣٨٥٨ هع‎ ۳٥٥١٥٥ ٢٢٥٩ د‎ 


0151٧: ٩٢) ٥٥٥٥0 ٣۴٢٩٩ 3٣٢٥٥٥٥٥٥ 5٥٥٥٥٠٥٥٧ )۲۱۷١٢٤١ ٥066,7۳ 
یق0۴٣٥‎ ٥٥١٠٥٥۷ ( 


1:1 
شعبات 


-- 613۹10013 ( 77 


د 370اچ 7٧۱۷٥٥١۵‏ قدامی برخی ته ۷ م50 8160 کوی. 


۷ ١۸هد #۸۴١١‏ 
ټک يلرل 


۱۹۱۴۳٠٣٣٠٨٥) ٧ 


د ۱۹۴۳٠٣٣٥٥٥6۵٥ ٢٢٠٢‏ ته ۷ا م۶ 8۱00 کوی. 
۱٣١٩8 ٧‏ 5006110۳ - 
د 13۳۷١٧)‏ پورتنی برخی ته ۷ م50 81000 کوی. 


5316٨٨06٥0٥٨٥٥٥ ٥) ٧ 


د 51۳٥٥6005110‏ منځنی برخی ته 0001۷ 816060 کوی. 
۳۱۴٥١٧۷٥٥۱ ٧‏ - 


د چ ۳٥١١٧۷٥٥٥۵٥ ۵٢٢/٠‏ ته ۷ا مک 0 8۱٥‏ کوی »تسب 


"ې لو اردمره بونوو؟ 


۸566٧0۱١٤ ٣٧٣٣١٧٣ ٥٥ ٧ 
انسی برخی نه سفلی نهایت ته نژدی شروع او‎ ع:٥٥٣٩ا‎ ٥٥0 3٣٢٢٥٥٥ دغه شریان د‎ 
ترمنځ د فقحف تر‎ أ٥‎ ١٥٣٥٥ ۳٥٥٥٥0 3٣٢٤٥٢٥ او‎ 11٥٥٥ ٥۷٥٧٧ د‎ ۳۳۷٣ عمودآ پورته د‎ 
قاعدی پوری امتداد لری. يعنی د دوی په منځ کی پورته ځی کله چی پورته ځی نو د نورو‎ 
شریانونو سره ۸1351000515 کوی چی هغه شرايین په لاندی ډول دی:‎ 


- -۴۵۴۱٣ ٧ 
- ۸56٥0108 - 0313116 ٧ 
- ٧٥٧٧٩٧٥١٥٥٥ ٧ 


دی دری واړو سره 0515 ۸135١60:‏ کوی او د )٥۴٨|‏ ساحی 0001۷1 816000 کوی. دا نور 
5ک هم ورکوی: 


--- ٥1۳١١5 ٥ ٧ 


دغه شریانونه چی تعداد یی دری یا څلورو ته رسیږی واړه شریانونه دی چی د ١/۳۷٧)‏ 
جنبی جدار او همدارنګه )و٢‏ ته ۷ا0 م50 81000 کوی. 


- ۱٩۴6٣٠١٥١ ٧۷٣٧۱0٧۱6 ٧ 
ته ۷ام م50 8100 کوی.‎ ۸١0/٧1٥ ٨٩ ٧١٥٥٥6 او‎ ۳۷٢0311۴ ۱٥۱60016 ۷/٥٧٧ دا شریان د‎ 
- ٧٧١٧٧١٩٧٨٣٥٣ ک٩‎ 


واړه شریانونه دی چی 6٧۷٧۷‏ 6۳31131 ته د 160۳٣۲٧٥٥٥ ١1366۳01 6٥٥٧/0160‏ 108013۳ او 
۷٥8٥٥٥٥٥٥ ٥‏ له لاری داخل 090۳313١٥٥‏ او دی سره همجوار هډوکی ته 81660 
٧‏ کوی. 


٧35٠۲) ۳٢٧٣9٥ ۳٧ 
)۳ 9 
م٣3٥٨/١9٥ که‎ ٧٢٤ 


۱۵٧٧١9٥3١ 57 
)۳۳۴ 9 

٥3٨١١9٥ ا‎ ۳۱6 / 
٧00۱6 ٣٧٢١9٥ 2٧٤٤١١ 


۸٧۱) ٤٤٢٢۱3 5 
)1۲٥6٣٥ ١٢٣٤٣٣٥١03 2/٧٥٢ ٥١ 


تسا 
۲٥۱١96‏ 


چدھ 


ي0 
7 رس نر 


٧٥٣٠٧١9٥3 7 
)٣٥٨٣٥ 6660٥٥ 26٤١ 


٧٥٥٣٧9٥3 7 


۱۱۱3٧۷ )۳۲٥٥ ۷٥٧٧٥٥۵ ه٧‎ 


۵50109 ٣۵۳٧١١٥٥ 


:ه0 
٥ ٤‏ اع ا ٣١‏ 


0۳3٠٥: 63١5 ۸٨350٧۷ ۲٠٥ 5۱006, 218 1. 
600۷9١٣٤ 6 2009 لتا‎ ٨٧٠۴۴١١١۱ ٧۷٠۱٧9۶5٥٥6, 3 1۳۹١۲7١۲٢ 0٥ ۱56۷۱ع‎ 6 1۴۰ ۸١۸ 5 6. 


| ۱٧۹85١٥١ ٧ 


دا شریان د ٠٥٥٥٥0 ٢٢٥٥٥‏ ا٨٥٥٩٨٥٥/ع‏ د هغه برخی څخه چی د ٧٧٧٥٢٤ ٥٥٨٥٥‏ د 66316٥‏ 
۷ د څوکی سره برابر قرار لری منشاء اخلی. دا شریان د ژبی او د 6۷٧٧ ۴٠٣٥٣٣٥‏ 031 
ته ام م۶۷ 81٨0‏ کوی. لاندی شعبات لری: 


-- 500۳3۱۱0 ٧ 


دا شریان ٧۷٥٢٤۵٥ ٥٥0٨٥٥‏ ته ۷ ا م۶0 81900 کوی. 


ادد دردس١9١9١0۸99هد 7١9١‏ 1 
نکل 


060٥531 11۹5٣3 5ک‎ 


ددی شریان تعداد دوه یا دری دانی وی چی ژبی؛ ٧۷۱۴5 ۱6٧٧/0٨٥6‏ او ۳٥٧515‏ ته 
8۱0٥٥١ ۷٧‏ کوی. 


-- 50011503 ۷ 


دا شریان »وا٥٥0‏ او 601٧٤5‏ ته ۷ م۶0 81900 کوی. 
۳٣۴۱٣٣ ٧‏ 


دا شریان د ٤٥٥٣٩٨ ٥٥٥٥٥0 ٢٢٢٥٥‏ د هغی برخی څخه چی د ٧٧۷١٥٢٤٢ ٥٥٨٥٥‏ د 66316٥۳‏ 
۷ د څوکی څخه لږ پورته قرار لری منشاء اخلی. او لاندی شعبات لری: 


- ۸566۹60۱١ چ8‎ 0313116 ٧ 
ته 5000۷ 0 810 کوی.‎ ١٧۱٣٣١٨501۷٧٧03 ٥006 دا شریان‎ 


-- 1051113۵۳١ ٧ 
- 500۱116۴ ٧ 


دا شریان ښکتنی شونډی ته او زنی ته د 0۷م 8100 کوی. 
5٩‏ 6130013۳ - 


ددی شریانو تعداد دری یا څلور دی دا شریان 50101137010013۳ 30اعچ 531113۷ 
٧۱٢ 6‏ او پوستکی ته ۷امم50 81600 کوی. 
۱۴6٣٠١١ ۱۵013 ٧‏ - 


- 5006٨۱9٥ ۱013 ٧۷٧ 
- 1٥٥٧٥6٣٨٩ ٥٠5٥ ٧ 


11٨٨ه‎ 0660113 ٧۷٧ 
د خلفی سطحی څخه منشاء اخلی. او لاندی شعبات لری:‎ ٥٥6٣٥٨ ۵٥٥٥70 ٢٢٥٥٥ د‎ 


- 10٥/٥٥٥ 51٥٢٩٥6٥0٥٧٨٥٥٥ 0۲٣٣٥٢۴ ٥٥ 661013 ۷٧ 
- ١06٥٨ 3٥٥٥6٥0٥٧٨٥٥٥60 ۱٢۳٥٨٩٥٥ 0٧٥ 60113 ٧ 


١0516٣٥ ۸٨۳٧۱۴۱٣٩١۴ ٧ 


دا د ٥٥٣٩٥٥٤ 6٠٥٥٥0 ٢٢٢٤‏ یو کوچنی شریان دی د ٥٥١٣٨٥ 6٠٥٥٥70 3٢٢٤٥٥٤‏ د 
٠٠٥۳٢ 66‏ څخه منشاء اخلی او د 6۳11386 ۸۳/۴13٨‏ او ٥۷۱٥٩٥٥٥0 ٥۳٥6٥٥‏ 


ترمنځ پورته ځی. 
وو 1:1 
شعبات 


- ۸0۳۱6١۱3۳ ٥۳٣6: 81۱0 00 00٧۷ ٥٥ 

- 06م6ما٥3ا‎ 0۳٥٥٨٥۴٥: 81۱000 ۷٧00١۷ ٥٢ ٧٧۷٥٥١۲٩٧۹ د0۳69‎ 2٥٥3, 5 8# 
و‎ 

- 51۱۷۱٥٧٣٣٥٥٥۱٥٣ ۱۳٥٨٥۴: 81000 5000۷ ٥٢ 5١/۱٥56 4 11 
٧۷۱۱10016 ٠ 


5 ١06٨/1613 ٤٧٧۱00٥٥ ٧ 
/ع له نهایی شعبو څخه شمیرل کیږی. دغه شریان د‎ ٥٥٣٥ ٥٥٥٥0 ٢٢٥٥ دغه شریان د‎ 


5 6 27۷50 څخه 4 پورته په دوه شعبو ویشل کیږی چی دوه دانی قدامی 
0۳٨۴ (‏ ا٣٥٥٥۴۳)‏ او دوه دانی خلفی )٥۳131 0۳٣٨6‏ دی. 


ددی شریان څخه لاندی شعبات هم منشاء اخلی: 
1۳٣٣١٥٣ 1٩6٥ ٧‏ - 
71 ( ۸0۳۱6013 - 
٨ ٥ ٧‏ 506/63۵ د مخ 5٧٤۱١‏ 56310 ۱561۱6 30 اج ۱3۳٥٥760‏ 61360 
۳ او ١٥۳٧۱0٥0٥٥ ٨٣٢00013۳ (6٥٥٥‏ ته ۶00۷ 0 810 کوی. 
٧٢ 3۳6۳٤١: ۶۷000۱٧ ۷0606٤ 30 ٧٥٥١٥١ (3٧( ۹0‏ 23 » 


٧١9١5616, ٥٥٥٥ 3١ ۰. 


٥۷۱۱0016 ۷٧٥٧1۱18631 3۳٢١١٤٩ 0۳٨٣6 01٥٥٥ ۲٠٢٣١ ٧٠ 


1۱1٥٥١٣٧٥٥ ٥٥٥0٥۱١ ٧ 


د 6٧۱٥٥٥٥ 6٥٥٥70 ٣٢٢٢٥‏ د نهایی شعبو څخه یوه شعبه ده. چی د تایراید عضروف د 
66 0066 برابر شروع او د 8۳3 تر قاعدی پوری امتداد لری. دغه ۸۲٢٠٤)‏ د 


ای کس ےئ 222ر سحح۹٠۳سیح‏ ح)حڅڅپې لتےےځ۹ځ۹۹۹سي لخ لل بب٢سع‏ يي یت يتش ۴٨2۰۰۰۹۰۹۰۹‏ یك 


اد غه 
| | 


0 او ٧٥‏ سترګی یوه ٥۳1۱016 3٢٢٢٤‏ ده یعنی د سترګی. دماغو. ٧۱5٥‏ او 
65 ته د ٧١00د 815٥0‏ دنده په غاړه لری. دا شریان په خپل مسیر کی په څلورو 
برخو ویشل کیږی: 


٥١۷٥١) ٩٨ا‎ ٥٠۳٥ 8 


دا ٥٥م ٥٧٧٧/٩٧٥‏ چ8 ۸٠٧07‏ دی د 035٥‏ ااد؛ا5 او بیا 63۳۲٥0170 6٥031‏ ته ځی دا برخه د 
٥٥٥ 1٨‏ په واسطه پوښل شوی ده په 56311 3۳٥٥70‏ کی ۱٧٧١٥١١١١٥٨ (۷٨۸٨‏ 
6٥٥٥0 ٢٢٢٢٤ (03٨١ 0‏ او ٤5 ٥٥٥١٥٤٥‏ چ8٨٧)‏ شامل دی. دا واحده برخه ده چی کومه 
شعبه یا 8۳٣٨‏ نه ورکوی. 


3٥٥10 5 


. /٨11ز‎ م٥٥‎ 0٥ 01۷16,116 00۳٧۲۱٥٥ 63۳0160 ٢٢٢٩٤٩ 5٧٤٩٢١١٥ ۹06 
0۱11313110, تی٥٥٥۱٥60‎ ٥٥٥٩٥ 7 


٥ ٧٢٥٣١٧١٥ 35 3٥ ۳٢٤٠ ٥( 03۳06660107 ٠ 


. ١٣ ٤٠٢ ۱١٣ 01600 ام‎ ١٥١٥٣٥٧ 6۵٥56٥ ٥ 56۱١ ٤چج‎ 0۴۶٥٥٥ ٧٧٥٥٣٢ ٥٥٩٣٢ 06 
۷٥50113131100 0۴116 ۰. 


)3٥٥11/) ۷٧۷ 


. ٢٠ 3 5۲٧۱3١ 5۲۳١6٥٨۵ ٥٥١ م‎ ٥٥٥٥٥٥ ٥٥ ٥٨٣٤ م٥۱٨٥٥‎ ٥٥ 01۴۳63116٥ 6 
یق٣٨٣٣٨٥٥‎ ٥٢ ٧٠ 


٠ ٢۱١۱1۱٧٧٥٢٩١٥٥١ ٥٩٤٩ ١۷ 51۱05500113٧۷٧ ع‎ 6 ٠ 
٥ ٧٤٥٢١٧٥١ 35 »دال‎ 


٠ 56٥5111٥ ٥ 0 ههت د٩٥٥ م)ز‎ ۲٧٥٥ ه0107000‎ 3۲٨٩۵ ٢٩٣١٥١۴6٩١ ۱١ ۱ ۱ 6 
.دآ‎ 


٠ 51/۱٧١٣ ٥٢٣٣6» 0۳٥0١٥6٥٥ ٥ ٤٠٤٢ ۱١ 0۱٥6 ٨0٥ م٢٥٥٥٢٥٢‎ 3٨٥٩۵ ٧٧٥٥٣٢٢ ٥٩٣٢٢6 06 
1116)٥937ه‎ (١ ٤0١١۳٣١ ٠ 


یيت؟۴۲یتیتیسییسییسسیی۹۰۹ګن بت ّچ٩ښ۹پ۹ل۹۹لس‏ چوووغ٢٠س٧‏ ۹۹۹۹۹سسس اك 


١٣٣٥١٤ 0٨٥ 8 


د شریان دا برخه د ۲۳٨00٥31 00٨٥٥۰‏ د 03۳1 ٥٥٥٥٥0‏ په 3۳٥0170 6٥31‏ کی پورته او بیا 
۸٩۳٥/011‏ خواته په یوه قایمه زاویه خپل سیر ته تغیر ورکوی بیا د ۴٥٥۵٥٧6٤‏ 
7 په ٥:٥١) ٥ ٥٧٧‏ کی 500٥٥00٥013‏ خپل سیر اختیاروی. 


و121 
شعات 


0٢٢60١۷٧013۱ ۴ ۹‏ - 
دا شعبات ٠٥‏ ۷۱۱0016 ته داخل د ١۷‏ م۶۷ 0 819 دنده په غاړه لری وروسته له دی بیا د 
7۳ او ۸9٥٥‏ د ۳۷٧۱03٧16 ١٢٥٢٥)‏ سره اړیکه پیدا کوی. 
٥1٣١66٤0١ 71‏ - - 
دا شعبه 31 0چ ٥1۷‏ ته داخل او د 6/63١٥ 03131106 ۳٢٢٢٥‏ سره اړیکه پیدا کوی. 
8 ٥٩م 3۷٥١٨٥0١٥ 3١٩ ٥٢٥٥٥٥‏ 


636۲٧٥005 ۳‏ په 63۷6٧005 5۱١٥‏ کی قرار لری او ٥٩٣م 6٥٥٥60۲31‏ د 
6٥۷٥۳٥05 5‏ څخه تیریږی او په |ا|د »و ۴ه 835٥‏ کی قرار لری. 
لاندی شعبات ورکوی: 


0 1 ۸۱07 


2 0)» 3٨ ١ ر٨٣٠‎ 3 ٢١ ٧۷ ک٧‎ 111 

. شا‎ 
- ۸۱٧٧٥٧٧٠۱٥٤ ٢٥٥٥ ٧ | ۳-۳ 
- ٥۱۱0016 ٢٥٥٥٥ ٧ وم‎ | 


را 


0 
. . . م٤‎ 
- ۸٧/٥6٣۱ ٥٤ ٥٥٥0٥ 55 277 ٢ 
د‎ ٢ 60) ٣٧٢٢ ٢٢ 
نن اا ړ‎ ٢ 
١ 0) 00 000/٥ 
0 3ه ړا‎ 
1 
۵ ا‎ 66 
. ند‎ ٧ 
تت للا انا‎ ر٧٧٧‎ ٧٩٧ ٢٢٢۷ ٢  --س0سصس--‎ 
0 
۹ 1911 1111 1 
٢ 7 ممناهیۍ 0 0 اا‎ 
15 /ِ : : 0۸. ۸٢٢ ٢ هر‎ ٠ 
وا10 ِ شخنححنده 0110 پا رو‎ 
1 ۸٧٧٢٨ ٢ : 
دا‎ 0129074 313 )| ٤۱ 


سا 


۸1۳۱ 5000۱۷ 0۴٥٥٥6 2 


دماغو ته ۷ا م5 81000 د ٥۱٩١١٥١٣٧٤ ۳٥٥٥٥0 ٢٢٥٥‏ او ٥٣٩٧٥٧٧٥٥٥ ٢٢٥٤٩‏ په 
واسطه کیږی. 


۱٩٥٥٣٥٨ 3٥٥١٥ ٧‏ مو واضح کړه اوس نو ۷٥٣٩٧٧٥١٥٨ ٢٢٢٢٤‏ ته راځو! 
١٥١١٧٥١٥٥٥١ ٧‏ 


دی شریان ته ٥٧٩٧٥٧٥٥03513۳ 5٢٤٢٧٧‏ هم وای دا شریان د 006٨٨ 56/٧31 ٥٨۵‏ لا 
۵٠٥٧٨٨٥ 2۳۱۱١۲‏ او د 8۲٥٠٨٥ 06٥/٥٨٥ ۱٥٧٥٥١‏ ته د ۷ام م۶0 8۱٥٥0‏ دنده په 
غاړه لری. دا شریان د عا ج81 او ٠٥٥ 50613۷13٧ ٢٢٢٤‏ څخه منشاء اخلی په ا١٧٥ ١‏ 
دل ۳٣١/63 ٣٩٢٧٧٩٥٣٩٥‏ )51. 


کله چی په ۷٥٧٧٧٥٧٨٥٥٨ ٢٢٢٤‏ کی ١٥٥٨0١٥٥3٥‏ او 9٥٥‏ سره یوځای شی نو ٥۷۱۱01106‏ 
035113۳١ ٧‏ جوړوی. 


و121 
شعبات 


- ۱۱6٧٥٧٩٧ چ٥٩ا‎ ٥۲٣٨٣٥٠٥٥: ) 00۷ ٥٢ ٧۷٧١٧٧٧٧ (چ‎ 

- 5٧٧۱٨٠ 3٣٥٢٥٥٣٥ 501٧131 3٣٢٢٢٤: )١00 ۷ ٥٢ ۱۷٧٥٧ ٨0٧١٧٥٨( 

- ٥0:1٥٥۱0٥ ٩٣٥١١٠٥١ ات‎ ١٥0٥٥٨٥٥ ٣٢٢٢: ) 000١۷ ٥٤ 501131 م۳٣‎ 1/3 ٥٥5٥ 
-  5م0۱03ا‎ 0۳٥٣616٥: ) ١٥00۷ ٥٢ 501131 ٥۳٥٢, ٧٧۷٧١٧١٧٨٨85 3٩ ٧٧٥٥٧٢٥٧ ٥٩٥٥٧( 


١/٢ ٢9٧۵8 ۵۳/١٤١١ لطلننا‎ 


- ۱6١١٧٥٨٥١١ ٣٢٥٢٢: )0001۷ ٥٤ ۱۷٥٥١١٧٧٥۱ ٥( 7۳ سن س‎ 


٧هها۵۴/ اه‎ ٤٧٤١953 3٨ 


7 ا3 ٧098/1712‏ ۳12107ط 


ل ادم اهاح نع ‌طلاک) 3۳13 ااظ 


و تا 


83511٣۵۳6١ ٧ 


دا شریان د دوو ٥٧٩٥٥١٥٥٨٩ 3٢٢) ٤٥‏ له یوځای کیدو څخه منځته راځی. 
ک 8۳٠٣١‏ 
شعات 


- 50061۱0٥۳ ٥٥0٥٥١ ۷٧ 

- ٥011٥6 2٣٢٥٢٤: )0001١۷ ٥٢ ٥٥٣٧١ ( 

- 1٥٥0۷١٧٣۱٨٨6 ٧ 

- ۸016٤ ۱٩۴6٣٠٥٥٤ ٣٥٧0٥٥٥٩۳ ٣٢٢٢١: ) ١00١۷ ٥٢ ١٢٧٥٧٥۱١٨ ( 
ها‎ 

.- 1 ۳ سنا 7: 
کک تت 7 پټ | 


ً 
| ١ ٣:: ولهو‎ 
: 


لم دو وا 
- -// 


: او شا 
تت ږې 
٢م‏ 1 
هه 7دمصتح-مارءهۍ 


تل تو ووک فد وا 


2 نک 8 يم‎ 
)۱٧٢١١١٤٣٤ 3٣٣٥٥٢١٤ )61٥6٥ه‎ ۴٧/٧١٥١ ٤( 
۱٥٧٣١١١٧۱١ 3۳٥٥٥0 ٣٢٢٩٩ ٨٩0 ۷٥٧٧٥0٨٥ 03511۳ ٧١ ۶. 


5١0٥613۷13 3۳٢٥٢٢٤٩: ٥3۳5 6 ۳٥٢٥٥ 06600۷ 130166 


| ه٥‎ 5١٥613۷13٧ 3٣٢٥٢٤٩ 116 ۱۴٢ ۵۳٨۲٨۱ 3۱0 ج۲۱‎ ۱٢٤٢ 5١0613۷13٨٧ 500١۷ ۳٠٤٢٢ ۰ 
2۱۱60 ١٧٠٠٠ ٢٢٥٢٩٤٩ ٥٧٤٩ 3٥0٥٥٩ 0۳٠٥٣٥٣۴٩٣ ١٥٥ ٥٧٥٥١ ۰. 


٩٢٢ 5١٥613۷13٧ 0۳5111316 ۴۳٥٣٥٥ ٣٢ 0۳٥61066013116) ۴۳١١١) .3۹0 ۱٥١٥۴ 66 
1۳٥٣٥٥ 30) ۰ 


7۷ 


63۷۱3۳١ ٠‏ لاد م0۴16 ٩غ ٥3۳‏ خ 


1٤٣٣ 03۳٨: 05۱١ ١٥ ۵۱٥٨٥٥ 3٧٥٣٥٥٥٥ ۱٧٥١٠٥. )٥٥٧٥٩۵٥٢٨ا ٢٥٢٠٥٥‏ ې« 
5٥0060 م3۳٨٤75631616 ۲١٠٠١٢٢ 0051607 ٠.‏ « 
«٧٧۱٢١٢ 03٨٥ ٧٢٥٣٥٥ 51906 0٧5631605 ۱٥٠٠٢ ---0١110۳ ۷ ٧۰٠‏ 


۴۱۲٣٣ 03٨۲ 0116 ۲۱5١۱٢ 5۱0613۷13 3٢٢٢٢٤١ 5٩٥٢٧061316013۳ (011 0051-‏ خڅ 
۳٣٥۴۱٥66013116 6.‏ 


۴۱۲٣٣ 3٨٥ 01116٧٥۴ ۶١٥١6۱3۷۱3٨ ٢٢٥٢٩ 0۳۱8111316 1۳٢٢٥٥ 30٢٥16 ٣۴٥٥ ).3-‏ خ 
١۱0٢٥6٢6) ۳۰‏ 4 


٨ ۷٥٧٧٧٥٥٧٨٥٥٥ ٢٢٥٣٤١: 111316چ0۳‎ ۴۳٥٣٧٥ ٣۴ 3١0 ٤١ 50613۷13٧ ١1٤٤٤ 03۳1-٨0 
0051. -٧1| 6٣١٥٥ ١٣٧٧٥0٨3 )٥۵٥6 ٥0٥ 6٣۷٥١۴٥ 7( )٥٥٣٠٥٧٥٣٣ ٥٥٤ 1۳٣٣٤١٥٣ ( - 
10٥٧٧6٨٤ ۱٠٢٠ 5/1--)٨ 


٨ه‎ ۱٧٣١٢٨ ١٠۱0٥٤6٢) ٢٢٢٢٤٩ -0٥ 5٥/16 ۴۳٣٣ 11٤٢ 239٣۳۹ ٥۴ 
۷-0٩ 0 


5006133 ٧۰ ببٍ--‎ 


« ۳٧٤٥) کی‎ 


1( ۸٧٧۴٥٥6٣٠٤ 1٥٩١٥٣٣٢٥5٥3 مس و16)م07390‎ 


1 
1 اآززهده سو 
بت 


د د کا 
٢‏ سا 


2( ٢٥٢٠٥٥٥۱٩ 5 


3( ٧۷۱١١١١۱٥0٧٥٨٥١ ٧ 


0ه 


لا 


4( 5006۱0٥ 00183566 ٧ 


٧/5۳۵۴ ٧ 


80736٨: و'673۷‎ ۸310٧۷ ۱٥٥ 500665, 28 1۰ 
)هم/٧و١٧٤‎ 6 2009 ۷ ۱0۴۴۱١٠۱۱۱ ٧۷/٥950 06, 30 ۱۹٣۴۲01 0) 56/16 .ع11‎ ۸١ 9۱5 6. 


٢ل ٠۰-١٢:1‏ و لیما زبالا 


دا یوه لنډه ١۸٢٢٢٠٧)‏ ده. چی د 500603۷13٧ ٢٢٥٥٥٥‏ د لومړی برخځی څخه (د 5631110605 
٥6٥ 6‏ ) انسی یا ١٧٥0٨ 00٥0٥٥‏ ته نزدی منشاء اخلی. او په دریو 
ک ٥‏ 8 یا شعبو ویشل کیږی: 


- 1۱۴6٣٠۱٥٤ ١٧۱۷۳٥٠٤۵ ٣٢٥٢٤٥ )١0 0۷ ٥٢ ٧٩٧۷٢٠٥٥٢٥ ٩٩ 03۳311۹۷۳٥0۱0 8عا٧05(‎ 

- 500٧35630013۳ 3٣٢٥٢٤١: )0001۷ ٥٤ 56٥003, ١13016۱6, ۴۱۷۳ 
ه2۱١١60‎ 510010۰6٥ ()۱٨٥٥( 

- 5006166131 ٣۷٧/۴۵ ٧ 


)0:۶10696٨٧۷/) ٥ ١۲٢ 


دغه شریان په 5)0٥‏ ٢چ‏ کی د 50013۷13٧ 3٢٢٥٢٢٤‏ د دوهمی برخی له ١:16)‏ 
قسمت څخه او په 6٥٥۶٥) ٥٥‏ /| کی د 509613۷13٧ ٢٢٤٤‏ د اولی برخی له ٥‏ ٥٥م‏ قسمت 
څخه منشاء اخلی. هریو ددی ۸۲٢٢٢٤)‏ څخه د 6٥6۳۷٥٨ م٥ ٤٠٥٨‏ د پاسه. شاته د یو قوس په 
شکل سیر لری او د 5 )۱م ۴:٤٤‏ د غاړی په برخه کی په دوه )»8۳0 ویشل کیږی: 


- 5006۳۱0٥ ٧٥٥١٣١۴٥۵ ٧ 
- م0660‎ ٧٣١٠١١٥٥ ۴ ک‎ 


0601531 50013۳ ٧ 


دغه شریان د ۳٢٤٤‏ 5030137 له دریمی برخی څخه منشاء اخلی. دغه شریان د 
13115۲٤5 00٥ 06‏ او د ۳۳٥٥٥20‏ عضلاتو په ۷ ام م0 81600 کی رول 
لری. 


۸1۱٣ ٧ 


دغه شریان د ٢٢٢٢٥‏ 500613۷13 یو 6٥00110005 0٥۳٢٥‏ دی یعنی د هغی په امتداد قرار 
لری. دغه شریان د لومړی ونم له بیرونی طرف څخه شروع او د ٥٥6٥ 3 ٠٥‏ عضلی تر 
1٥۳٥٥ 67‏ پوری امتداد لری. چی له دی وروسته نوموړی شریان د 8160131 
٧‏ په شکل امنداد پیدا کوی. 


يي۹٤۹۹یځي۰۰ے۹۰ت‏ سیس یرس حم ف کلک چلۍييڅخس۹یییڅپڅ مرم مځممغپيييمینپییتلك 


8١٧١ ک‎ 


٠و 1١٣‏ لا 
5006۳10٥ ٤٥٥٢٣6٢6۴" ٧‏ - 
5٥6٥٥٥ 7۳‏ قا 
۱٥0٥٥٥٥ 360٥۱3٥١ ٧‏ . - 
1٥٥١٥٣٨٥ ١٠٥٥٢٥6٢) ٧‏ - 
٣٠٠۱٢٢ ۳‏ لا 
50005630013۳١ ۷٧‏ -- 
۸۱٧٥٥۳٣٠٤ ٧٥۲٧٧٧٥٣٨ 0۳۴٣/۷٧۱۴ ٧٧‏ - 
 ٥1051٥)0٥ ۱٥٧٧٧ ٥٧٨ا 601۳۴٣٧۷٧۱۴6 ٧‏ - 


500603۷1058 035 7۷ 


ئی ه0ل 
7 3۶د م263 07-01 
( م53 037 1۳39) 


٧0003 61 #0 


٢ او‎ 


01316: 673١٤ ۸١310111/ ٥٥٥ 5005, 218 ۰ 
م0)‎ (٨9١٤٢ 6 2009 صا‎ ١۲۱۴۴۱١۱۱۱ ٧۷۱٩٥950٥, 30 1٩۹۲7۲ 0) 56/6 11۴۰. ۸١١ 9۱٤5 6. 


۷د .اهأ هه سا 1۱١۹۸2۹:‏ 
يي لل 


8۳6۱٥١١ ٧ 


دغه شریان د 3٢٢٥٢٥‏ ۸۱113۳۷ په امتداد قرار لری. چی د ٥٥٥٤ 31 6٥‏ عضلی له 
۱۴٥٣٠٥٥١ 67‏ څخه شروع او د (61٥٥‏ ۷٥٥١ع‏ وحشی 91:31 پوری امتداد لری. 


ک 8١٧‏ 
شعات 


۰ 


-- ٥۳٥010103 ٥٥٥۴6۱٥ ٧ 

- 5006۳۱9٥ 0۱٧٧٠۳١ 01316٥٥ ٧ 
- 1۱۴6٣٠١ 0۱٧۱٠١ 01116٥6٥٥ ٧ 
- ٨٥60۱3 ٧۷ َ 

- ١۱٨٣١ ٧ 

- - ١٧٣٧٥١٨١٣٤ 0۳٣٨٥٣6٩ 66١۱5 


۸۶10/107 ٧/٨/0۳۵١ 576 


له ٢‏ وا نف 


انف ومن 


هل عقفصانا هه مه2 


ا ٩08ص‏ ال ۱۸6 


له ههلا" ١٤٣۵۶٢‏ الا 1۴/۱٤‏ 


۱١1007 ۳0۴0٣ 7۷‏ #۵00۳ 
لاه فل خهو لل س د فا 
زلف نو وو ٢‏ 


٤و‏ ک نه هکئ ۱٧6٥ 1٧10‏ 
لها اا 


0316: 673۷١٤ ۸٧3101 ٥0٥٢ 5۱00585, 218 1۰ 
)0 ١۲9١١٤٥ 6 2009 ۷ ١٧٠۴۴٧٧١۱١۱ ۱۷۱٧٥950٥, 30 1۳۹0۳71 6) ع۱5١١۱‎ 6 11۴. ۸١۱ ۱٤5 6. 


م١١١۸د 7۸79١١‏ #7 
کن کي 


٥٥0۱٥ ٧ 


دا د ٥٥٥٥٥‏ یو غټ شریان دی. چی د ۴٥٥3٨٣‏ په ۷ا0 م50 8190 کی هم رول لری. 


دا شریان د 8۳٥13 ٢٢١٤٤‏ د نهایی شعبو څخه یوه شعبه ده چی په 6٣01131 ٥٥٥٥٨‏ کی د 
٥٥03 ١‏ برابر د 8۳٥۱31 ٢٢٤٤٤‏ څخه شروع ښکته او 131٥٠٨)‏ خواته د ۴٥٥٥٨‏ 


په قدامی برخه کی سیر لری. 


ټوو 1:1 


۱۷۱١١١١۱٥١٩١ ۹۹ 
٩۱٥0131 ٢١٣٣٣٥١٤٣٤) ۹٩۹ 


۶م که 
٧۱1۱٧٧٣٤ 6۳03١ 7 -‏ 
1 ترا 7 
داوس م٠۳‏ (( )0۳90 0311/13۳ 500611631 
یي وااعه عحصالا یه اهالو۲ 
»(ج۷۸ېم ھم10 
هده ٥ه‏ ککه ٧٩٣١٢‏ دل حهاحات موه وبمتګ 


جاهو »عم دها٧‏ / دمص لهاهو ؟ه 
ض) واح6مډ ميو 


میعم / سه صعکه 1۱ 
کم محعحمم 1 
هه : 1 5 ٥٥»‏ 


0757 ۴۱:0۴ اما هم : 
کك ص١#‏ هم 
67۱7۶ 9۶1 
همه وم1۵ 
ههه 
ععح همو 
و فا ه) 160667 
65 د 


فل توسفا 
ز٢۵‏ هنو اخوعک مه۱٤۴‏ 
حمصقا ‏ ګاله ل۲( 
ضصس) 
ان مه ۴۱:6 
حهمتکمم د وا0 لحفى )4 هوسمسکت 
ټضهه) 


ومعم وه لهاقفو لته 
٩ ۰‏ 
0 
7و ۷ 
أ : : 


«07 وهه 0 ۲ 
مه ٧٧‏ . 
لص 6 مصنک - پل ٢ ٠‏ 
مل »همهم ۷ ۱ ١‏ 


101۲1٨6: ۲۷ 5ک‎ ۸٨٨3٤١5۷٧ ۴٥٥ 5١06٤ ئ‎ , 21 5 


٧‏ هی و۳ ٨٧٠۴۶۱١١ ١۸۷۱١95۳٥٥١۵, ه١ 1۹٣۳١٢ 0٥۴ ع۱5٠۷76 ٤٢ 1۴. ۸١۱١‏ لا 2009 ؟ ٢‏ جاو مه 


کوگڅځپئی۳۶ځوگکئیېیچچئچئچچچچچب.چییییچچچییچچچچ 


۱۱٧۹٥١ ٧‏ لا 


دا شریان د 8۳٣13 3٢٢٢١٤‏ د نهایی شعباتو له جملی څخه ده. چی په ٥٥٥٥٥٨‏ 01131 ) کی د 
٥3013 ٨‏ برابر د 8۳٥٥31 ٢٢٢٤‏ څخه منشاء اخلی. 


کې 8١٣‏ 
شعات 


۰ 


8۳٣٣6٥٥ ١ ٧‏ للا 

-- ٧۷۱١٨6١۱۵۳١ ٩ 

- ۸0110٤ 8# ٥٥:1٥ ٥٥ ۱٨١١ ٢6٣٣٣١ 55 

- 1116 031113٩۳ ٥١60 0٥05٥٥ 60٣03 5 

- 1٨6 0٨٧٥٧٧0٥ ۱٩١٥٣١٥١١٥ 8۳٥٣6167 )8٨٧٩٤ 8 ٥٥٥٥٣ 0٢٧٧6٧٧ ٧( 
للا‎ 8۲٣٣٧6٥٥ ١ 606 

- 5006٨۱6۱13 031٧٧۱ ٧ 

- 0660 031۹۱۵١ ٧ 


07366: 673۷۶ ۸١3500 ۲0٥ 500805, 208 1. 
)0/69١٤ 6 2009 ۷ ١۳0 ۴۴۱١۱١ا‎ ٧۷۱٩٥95006, 30 ۱٩00۲ 0٥ ۱96/16 11۴. ۸۸ 95 6 


لم #۸۴۸١‏ 
ځ ګنل 


۵۸۱ 00۱٥۱٥ 3 


١۱٥۵616 3601638 م٧٢٥٥٢٤‎ ٥٨٥٤٥ 0091 1۱٥٥9١ ٥1٤ 360٨666 0٢6۱1٥٩ ٥۴ ۴6‏ م1116 

013011۲٣981 ۱١ 1۳٨٢٤ 6٥٥1٨٥ 127 ۱٥0٥۵6٢٤6 ۷٥٧٧٧٥٥٨٧٧ .11 0606٨07 4 6 

0611161٥01١1 ٥٥ ٥6 ٧٧6٥٣٠٥٥ 5۲)٥۵66 0۴٥٨٥٤٥ ٥٥٣٢65 0۴٩٥٥٥ ۱۱٧۱۱٥١6١ ٧٧٧٥٨٧٥ .6٨ 

٧٥٧١١١ 0۴٩ ٥٣٥٤ 4 ۱۲٥6 ۷١٧٧١٧٥٨٥ ,ا١‎ 00/۷/٩0٥5 ٥٨٥١ ٥٤6 ٥٧١٢ 0٧٧٧٧٥۳٥ 6‏ م116 

٢‏ نا وا 

غا8۳۲۵١۴1165‎ : 

3۹. 11166 3٧٧٥٢٥٥ ۷٧٥٩3٩ ۱۲٧6٧67 )هع٥٩٥٩٤۴‎ ۳٢٤٥٥١, 206١ 6 

21661۷ 3110 ۱۴٥6٣٠٥٢ ٧٥٧٥5٥٧٧٧٥٢" ۳٢١ ( 

ل٧ 1٥٥۵٤ ٧۱۵٤١٤٥۲۵١ ۷۱566۳۵٩ ٥۲٥٧٧٥٧6٥ ) 00٣٣٥٨3 ۳٩66٤, ٤٢٥١٣‏ .حا 

15) 6١۱۵۳ ١٥ 0۷٩۵٧ 3٢66 ( 

٧۵٤١٥۲٧۵ 37001111131 ۷/٧۱ 03۱۴61۱ : 116 ۱۴٥٢٠٥٢ 011٧٥116 ٢۲۴٥٥٢١٩ ۹06‏ ه1176 .عی 
.5 6 |1 100 


0١. ه1116‎ 1٥٧۵١٢1۱۱31 0۲31161165 :۸۱6 ٥٥١ ٩ 0۲٧٧٨۱0 11186 ۳۲٢١/۵5 0 6 
٥٨۱. 


1٧٧60۳ ١7۳66 5 


7ه هی 
6 03۵6 

500632۳63 ۱۸۱0016 
٥ه‏ 3٥۲3۶مح‏ د5 ۱/۸/0016 
٢ ۳‏ ها 

د02۳٥‎ ٥٥٥٥٢٥١ ه٢‎ ۳ 
195116۳٩ 0۳ ٧ 5 


۱٩١66 ٥٥5٥٥٥٥٢٥٥6 ٢٥‏ اه ها 


090٥ 116 ٧5035 ز۲3‎ 0 ( 6 


1160137 53 ا6۳5‎ 2٢ 


٥٢٨٠9١٥٥٤ 6 2009 لتا‎ ۳٣٠۴۴١۱١١١۱ ٧۷٠٧۱٧95٥٥06, 3 1۳۹٢۳١٤ 0٥) ۱56۷۱ع‎ 6 11۴. ۸۱١ ۱٤5 6. 


ددد داد|أ هس 1۱۸١۹۸2۹.‏ 
يي لل 


61۱٥6 ٧ 


116 3001111131 30163 11٩5 01311611 31 116 ٧٥١١١ 0 ۲12-1 ۷ 6 
کا1‎ 


8٨65 .:‏ -خ 

۵۸. م١٢‎ ٨6 ٧ 

٧‏ .څا 

« 511011 8351/16 38٢6١٤٧) 5)51( 
« 5016011۴ 3۵٢٢) ٥5)51( 

« | )مه‎ ۵٥٥000۴6 ٧ 
0.٤٢06 ٧ 

0/51٤6 ٧‏ ه« 

« ٨۱9١ 5٤۴6 ٧ 


« 351۲٥ 000٥13 ۲/6۵٧١) ۲۱ 9١٤٤) 8351601016016 ٢66١٤١, 7 
03116٥311660 00606131 6١١ ( 


« 8۱9١1106 ٧ 
« ۵٤) 6 ٧ 


٧۶00139631 5 


67001139631 ٥٥٠۱٨١٣5 0698 47 
5۱0۳٣٤٣ 9۵5٤٤٤ ۵۳١٩) وه‎ 


۳۱٣٣٤٣ 985٤۳١6 ٣٥٥ 


۱ 
16۴٤ 0985٤١١۴ ٣٢٤ ۱ 7 


ید 
۳ 01186 


۳۱٧٣٤٣ 71‏ 
0 غا رهد 1 - ز٤۳‏ 1 0306۵1600000603 5006۳10۳ 


ها کب کش هت مت شو ي0 


ووو امل حدم اناهوى دم »ه6٠1۴‏ 


5 006110۳ ۱٥٥٥١٧٣٧) 6٢/6 ٧ل‎ 


۲/115 : 

1( ل‎ (١٧٥٨ا‎ 3۱١٩0 ٥١ 55 

2( 1۱۹۲6٣٠۱٥٥ 03٧16۳٥31600006 7 
3( ۱۱۱00۱6 مت6١٥٥٥۴‎ ٢٧ 

4( ۱٧۱۹١١٥ هت‎ ۱١۴ ٧ 

5( 1٥٥٥6٥۱٥۴6 ٧ 

۸٧٧٥٢٠۱٥٤ 66٥۵ ٧ 

«١05٥ مت‎ 3٥ ۳٢٢٥١-00601 0160013۳ 415 
"٥٥63 ٧ 
٧1۱٥ 3۳٥6٤ ........ ےم‎ 


لت مسن یا 


اق فا لف ودد ٢‏ 
٣سسټول‏ 


هاو !ااه ٣کو۴‏ 


ملت وم همی ده 


مه سیا 


مه نه هام اجلو )۶ 
2 اهورد هل 


10۲۸٥6: 6۹5 ۸٨3560۷ ۲٥٠٥ 5١0 ۱٤, 218 1 
)هم/۲وا١٤‎ 6 2009 حا‎ ١٣٠۳۴۴١۱١١ ٥٧۷٧95٥٨٥, 3١ 1۳٢۳7١٢ 06٥ ١۱5٠۷۱6 11۴. ۸١۱١ ۴9٣١٤5 6. 


١ 84١سمس099١9۸١9۷١١سسسسمف‎ 
يلنکلنکسسييين٥ن٥اپس‎ 


۱116٢۱0٥ ۱٥٧٥5٥١٧) 6٢/)6) ٧ 


5۹56 اا 
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٥ ٥٩٨٥ ٧٧٠ کا‎ 1۱٧١٥١١ ٧/۱٤۱ ۱١١١۴٢5, 
٧١٧١١١١ 3 ٢٣١٠٧٥ 65 
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د اناټومی له نظره عصبی سیستم په دوه برخو ویشل شوی دی: 
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عصبی نسج 115506 ١٧١٧١١5‏ 


په عصبی نسج کی دوه ډوله حجرات شامل دی: 


٧١٨١١٥١٩١ 8 


وظیفوی حجرات دی چی یو حجروی جسم( ٥٥0‏ |ا١٤٤)‏ او دوه ډوله و6 6ءم لری چی د 
0 او 9٥6061٥‏ څخه عبارت دی. 


۱٧١١١١٩5۱3 8‏ 
یو ډول 500006٥8 ٧5506‏ دی او لاندی ډولونه لری: 
یو تش 
کوم چی د نیورون په تغذيه کی رول لری. 
-" 0061010613چ011 
په 5 لع کی د میالین پوښ جوړوی. 
- 661 56110030 
کوم چی په ٥5‏ کی د میالین پوښ جوړوی. 
-" ۳608113 )۷1۱/6 
کوم چی په 5 کی د مکروفاژ دنده په غاړه لری. 
- ۴06010۷1101381 
د دماغ د بطیناتو فرش جوړوی او د 5۴ په جوړیدو کی رول لری. 


15 
16 


3ل 5ل 


5ک 0 ٧‏ اع 


سا 
09م م5 


١١١٣١ 6‏ کا 


۱٣١٧١١١ ١٩١ا‎ 7 


نیورون نظر وو 66م ته په دری ډوله دی: 


- 010013۳ یو و6 ٥۳٥‏ لری. 
013۳ م8۱ دوه وو ٥۳٥‏ لری. 
٧180013۳ "-‏ د دوو څخه زیات و و6٥٥‏ لری. 


همدارنګه نظر وظیفی ته په دوه دوله دی: 


۸۴۴٩٢6٤٤‏ کوم چی 6١05‏ ته ځی. 
8٠6 -‏ کوم چی د 6١5‏ څخه وځی. 
) 


7 7 اا مه0 
لاف 
6 د یونانی کلیمی ٤5م 5۷٧‏ څخه اخستل شوی چی د 601006616 (یووالی) معنا 
ورکوی او تعریف یی په لاندی ډول کوو: 


د نیورونونو او یا همدرانګه د نیورنونو او حجراتو ترمنځ د اتصال ( 6676 ل) ته 5٧٧10056‏ 
ويل کیږی. ساینپس د لاندی برخو څخه تشکيل شوی دی: 


۱3۳٥ 5۷٧٥011 16٣٧٧۱10131 "- 
5٧٧٥0116 1611 - 
١055۷011 16٣٧٧۱10131 "- 


- 


په 6٧5‏ کی د ٥٥0167‏ اا تجمع چی د ۱/٧٥ ٤ ۱٠٢٢٤٢‏ په واسطه احاطه شوی وی د 
٤‏ په نوم یادیږی. 


38 »)0 
له 5ج څخه بهر د 0٥00767‏ اا تجمع ته 6381100 ويل کیږی. 
3 د 635110٥‏ جمع ده. 
په ١٩5‏ کی دوه ډوله رنګونه لیدل کیږی: 
۱/٧٠) ٥٤ ٢٣٢٢ ٤ -‏ 


په ۸5 کی د هغی ساحی څخه عبارت ده چی سپین رنګ لری او د ٧۱١٧٠٧٧٤٥٤٥٤ (٥٥‏ په 
واسطه جوړه شوی ده او همدارنګه ۳٠٢٤‏ هم ورته ويل کیږی. 


6۳٠٥۷ ٥٥٥٣٢٢٤ 


د هغی ساحی څخه عبارت ده چی خاکستری رنګ لری او د 000166 ٤٥١‏ په واسطه جوړ 
شوی دی. 


کوگڅځپئی۳۶ځوگکئیېیچچئچئچچچچچب.چییییچچچییچچچچ 


و11 


۱٧٧۱١٧۷٥٧٥5٧ 606 ۹7 


د ۷چ ۳١ ۳۷٥٥٥‏ له نظره پوهیږو چی د ٥٥0٥/٩٥٥‏ حجرات ډیر ژر ضخیمیږی او 

١٥٥٥٥٩١ 6‏ جوړوی دغه ساختمان د ٥٥01٧)‏ په استقامت ژوروالی پیدا کوی چی ددی 
ژوروالی په نتیجه کی 660,6 ١٧٥٨‏ جوړیږی» ددی 6 ه66۷ دواړه وروستنی برخی سره 
نښلی او ٥١٥0٥٥٨٥ ١٤٥٠٥‏ جوړوی. 


٧٥١٩٩٥۵١ 6 
۸۱٧٩٥٠٩٢٠١٩ 00٢١۱96٥ 06١ 6۹7 


٧۱۳٧٣٧٣٣٣٢١ 6 


۱٥١65 ۹7 1۴۲۰ ٧١٢٧٧٥١١ ۹۰7 
)٥٥٣٣ 8۳٠٠١ ( )٧۸٠۱ ١۵ 8۲3١ ( )!۱۱٣ ١ 8۳٠٨٥ ( 
5660003٧۷ 6 
٥١65 ۴۹7 ١1۴۲٧۰ ١۱0٧٨۱٥ 7 
۴6٥6 90 )٧/۱۱ ٤ 8۳٠١ ( للاتوز الوا‎ 
۱۸60۴» ۰٠ اد‎ ۴۱۳7 ۷1٥١٥٨٣6601316) 9۷99.٨٧ 
کم« . 5 1 || 1ه‎ ه٢‎ 0: 
ک٩ چا‎ 7 


165 01 320د 
5ک ٩۱١‏ 
65 ۴0 
١٥٥16۳۱٥٤ 060٣١190 ٥١ 6۹7‏ 


1 5 م1٥‎ ۴6 


١١٧١٩١٧١٠٧) ٥٧ ٥١ 06١ 0 


په دماغ کی خالیګاوی دی چی له 5۴ څخه ډکی وی او څلور دانی دی: 


-- 6001/11 ۳0 1: چی تقریباً د 6607010 په منځی برخه کی واقع شوی وی. 

1100 ٠6٣٥ 6/61 "- 

٧۷۱١00٥13 001008313 ۵:۳0۳ 1/616 "-‏ او ٥٥6٥‏ شاته او د 
7 په مخه کی موقیعت لری. 


131۳٥٤ ٥6‏ له دریم بطین سره د 1٢١١٢١١٧٣٣٣13۳ 8٠٢٣٣٧٧٥٥٥٤‏ په واسطه وصل 
شوی دی دریم بطین له څلورم سره د 3600 6٥٥٥٥3‏ په واسطه وصل شوی دی. 
6٥٥٥٥ 6۳‏ د ٧۷۱0 ٥۳٥٥٥‏ له منځنی برخی څخه تیریږی. 


د 8۳٥١٥٨٥ ٥ ٧/١/‏ د واا 0٥٨0۷٧٧٥٥‏ په واسطه پوښل شوی چی د 65۴ د تولید دنده 


په غاړه لری. 
۷/٧٧٧5 0 116 ۷۵/1/0105, ٧٧۱/61 316 1160 1 9٨٨ 0 0۵/٥013‏ 1010 
110٩۹‏ 1 


0۵/013 


111۹5 :ّ سون سي‎ | ٠٥٥1/61٥٥ 0) 116۵ 80 
7 
/ 6 
|110//6011100181 1013/161 ٤ 
1/٢١ ۹٧٥ 
۸00600010110013 ت‎ -٢٣٠٢- ٩۱1 طاصمټ‎ 
۴0 41090 پ یک‎ . ٢ نقّ‎ 
۱١و‎ ٧ 
0. ١۱١ .. 
٧١ ٧١ 
6013 18 
سب 603138 0001131 0318 000113 له‎ | 117 
50/13 0 . ول‎ 
۵٧٥٧٧٠٧3۲ 51/516111, 131613 ٧ ٧۵٧٥٧٧6131 51/516111, 3116110 ٧ 


82011 ٩۵۵/800 80003101 0 


)0۷٥٥٥ 06 ۹0 


دماغ د بدن یو مهم او نازک غړی دی چی د لاندی پوښونو په واسطه پوښل شوی دی: 
809٧۷ 016۳ -‏ 
د 6۳10٨‏ هډوکو په واسطه پوښل شوی دی. 
۷۱١٧٧01005 016۳ -‏ 
دی ته ٤٥‏ چ ٧۷٥٥١٧‏ هم وایی. 
۷۱١٧/1١) ٢٣‏ 
دا دری پوښونه دی: 
۱٥۱٠٢٢٠٥٢ )0۳٣٥( 8‏ 00113 
دا د دوو نورو طبقو څخه تشکیل شوی دی: 


0016۳ ٣٥05٥31 1316 - 
1۱۱٣١١ ۱٥٢٥٧۱1831 13۷6۳ - 
۸۳٠٥۴6٧۱٨۱١٥٠١ ۱٢٠٧٢٧٢٥٢ 8 


یوه نازکه روښانه طبقه ده. 
۱١٧٧١١١ ٥۱٣ ٧٠٠٢٢٢ )٥۱1٣( 8‏ 
داخلی طبقه ده. 


5۱۱ ٥۴ 4072 
7 


8006 ٢ ١ا‎ 
٧٥٣٩۱٥5٥6٥۵ و‎ 
111611۱063 | 67 
۲۹۴٧٧٣٧۱1610 ۳٣٧ 


501000131 50366 -ن5٢-2--0‎ ٢ ٤ ١ که‎ 38 7۳ 
7 ای‎ ۸۳٥6۱٨۱6١ 5۶ 
2160600 1 


53006٥0٥7 1 
ع٢٢٢‎ 


١1١ ۱١ ۱١١٢١ 
م23د‎ | 
٧3 ٠7 

))۱٨۱| 
11550۳6 ٧٧١٥( 


8 2011 ٥٥0٥ ٤0063160, ۰ 


( س١س۸س۸ص0۸ص9سس۸9١(۱9۸‏ 2 7 
يللت 


8۳۱۸ 0101064 0٥ 


-- 8311 ۹ 

- - ٥٣٢٤٢ ۹7 

- ٥٩٤6 ٠ 

117-701-11٧٢ 8-08۳‏ د 


8۱1٩1 70‏ 
دا د دماغو هغه برخه ده چی 6۳٥‏ 501031 او 8۳30 د نورو برخو سره وصلوی. 


که چیری 8۳٣٨ ٤٥٤‏ ته صدمه ورسیږی نو د مرګ سبب ګرځی ځکه چی اکثره حیاتی مراکز 
دلته واقع دی. 


81٣‏ له دریو برخو څخه جوړ شوی دی: 


- ٧۷٧١٧١١١٥٧3١۵ 23 


-- 0-0-65 

- ٧٥۷۱۱٤٩١۸ 6076 
5 
1۸3 
و٧‎ 


1۸٧ 0) 07 


۱۷۱١٧١١١١۴ 3 (1/2018/ت)‎ 


د 8۳3٨ 5٢٠٣٤‏ تر ټولو ښکتنی برخه ده چی 6٥0‏ 5003 او ٥٥05‏ سره وصلوی؛ موقعیت 
یی د ٢٨م 5٥31‏ څخه پورته او د 5م څخه لاندی او یا د ٥٣۶‏ او 6٥0‏ ا5013 ترمنځ 


واقع دی. 
53 ناک ته ورته شکل لری چی »36 اوږودوالی؛ 27 عرض او 1,25677 ضخامت 
لری. 


1116 8۲3١١1 519٢-0۱16 0113 3 


د ني سا 
08۳۲۳٢ 0٨/6‏ ۲9 06) 
٥۳٢ 7 ٥‏ و6 و۶۵9 و٢٥٧‏ 


0 هن06 
(ن ام ۱۵٧٥٧ ۱10۳٨‏ 05 
لم ٣۵١‏ ام 53 


ای١‎ ۶ 

8 د تسب يساب‎ 8 ل٢‎ ٤٢ ٤٢٢ 
11/07 

٧٢٢٢‏ وتا ها 


مهو اه ۷ ۷٥٧٧١٧١١١‏ (3) 
١٢٠٣١٣٧ 1٧٠٣٥٥٥٥٥ 06٥ ٧٢١٥/١١ 3‏ 
23 د ۷٥١٧0٠٨٩ 1550٥٥6‏ په واسطه په دوه برخو ویشل شوی ده: 


٧۱5۱) 031 - 
ان‎ 


دغه هره برخه بیا د 5 لا 5 ۸٧٥0131٥13‏ او ٥6٥٥٥٥0131٥6٥31 5١۱٥5‏ په واسطه په 
۸/6٤ ٧٣‏ او 131٥٨3‏ برخو باندی ویشل کیږی. 


په ٥٥چ ۸/١۳) ٥٥ ٠٥‏ کی یی یوه اوږده برامده ګی لیدل کیږی چی ١۷۳٠٧٧۱0‏ ورته ويل 
کیږی. د ٥٥0/13‏ ښکتنی برخه کی ډیر فایبرونه( د چپ او ښی ۳۷۳٣٧٣۱٥5‏ ) په ٥١01/٠٨‏ 
سره قطع کوی او 06605531700 ٢۷٧٠٧٧۱031‏ جوړوی. 


۷ 


په عرضانی ډول ځینی فایبرونه د ٢۷۳٥0‏ په پورته برخه کی سره 
۸٢٩ ٥ 67۳‏ ويل کیږی. 


6 د ١۷٧٣٧٧۱0‏ په پورته برخه کی په وحشی لوری کی هګی ماننده برامده ګی ده چی د 
٧٢٧‏ /( 66 د کتلی په واسطه جوړه شوی ده. 


۶ 


۵ 0٥ 


۸۸٢ 
تا‎ 
00۵1003 013:: 


90:64 0-0٥13 
ؤلعاندا۶‎ 


٧٧٧٧٠316131 
ولاعانا:‎ 


١:16۱ ٥٤ ۸5066٤ ٥٥ ۷٧١١١٧١١۴ 3‏ 
د وروستی مخ په پاسنی برخه کی ۷ شکله 00651010 لیدل کیږی او په لاندی برخه کی یی 
دری 631107 ا01013١/چ100‏ شته چی له انسی څخه وحشی لوری ته په لاندی ډول دی: 


و ٢و‏ و 
۳356۱6١۱١٤۶ 001163105 "-‏ 
1۹۴6٣٠٥ 6٣60۳31 060011616 "-‏ 


ه٥‎ 322۳ )نم0‎ 6٨ 
1159٥٥123107 -| ۹0301961 038- | 65 
تر‎ 0 : 
کنا‎ ٢٢٢ 
سي ې‎ . 


۱۷٥۱0016 0٥٥٥3٥٢ 06 


0 00٩0۳07۷ ړِ‎ 
۱656 


۶ 
٧٩/١٥٥٥ 0٥٥٥٧٥٥۵٥ 6 


تت ٢‏ سا 


/ 

سرت سه چلاب 

2 را 

چا ۷ 

6. 
۱٧١١٩6۱6٤٥58 005 

0۸۸ 8 
٩00» پږ ي‎ ۱٧١٨6۱6١٥8 565 


٥1٥/31۵ ۷‏ (ت) 


١١١١۱6۱) 0٥ ۷١٢٥3 3 


په ٧٥٥٨ ١٥3‏ کی ١06٥٥٥)‏ شاملی دی چی ځینی حیاتی دندی ترسره کوی لکه: )1 
٩٥٥0۱۲٣٤٢٠٥٥ )6۱9 ٥٥٣ ۷٥٥٥۶ 01/3٥١٥ ٥٩ (0‏ چ ٥١5۱٨٩ ۷٥٧٧۱7‏ 
5856 چ ۷۷311000۱۸ 83131166 او .)٥0-0۳0131100‏ 


٩۹5 
٥١۱ ٥١٥١/۶- 8۲1086 پوله‎ 


5 د ٧٥٥4٥٥٥١‏ او ١١۱0 ٥۳٥٠٥‏ ترمنځ موقیعت لری. (له 0۳3٣‏ 10 څخه لاندی او د 
23 څخه پورته) 


5 د څو ١٥6٥)‏ درلودونکی دی چی د 66٥١٨0٨٨٥‏ او 6٥٠٥٥61101‏ ترمنځ معلومات 
تبادله کوی. 


۱٢٣٥١٣٣) 1٥٣١٥٢٥٤6 0| 65 
دوه 6 )50۳۴3 لری:‎ 5 
۸٧٧٥6٣٧0٢ 501۴3866 "- 


ددی سطحی په منځنی برخه کی یو کو ))5 دی چی ورته ک باک 83513۳ وایی. ځکه دلته 
٧‏ 83511۳۷ موجوده ده. 


١٥051605011۴866 "- 


دا سطحه د 6٥٥٥0٥001٨‏ په واسطه پټه شوی ده. 


١١١٧۱) 06 5 


د ٧٥٥0 ٥‏ څخه ځينی ١006٥6٥‏ د ٥٥٥‏ د 16٥٥٥٨٥ 0۳٤‏ په طرف تللی او په 5۷31100118 
58 او د :8319 په کنټرول کی ورسره ٥٠65‏ برخه اخلی. 


ځینی نوری ١0١٥6‏ په ٥٥٣5‏ کی په چ) 60:6 او 531103760 یعنی د لاړو په تولید کی 
رول لری. 


٥۷۱۱٩١۴ ٨7 


دی ته ٥١٨٨٥٥٨٥٥٥03160‏ هم وایی د 8۳13٤ 5٠٧٤٤‏ پورتنی یا 03۳1 5006۱0٥‏ دی. 
که چیری د 0۳٥‏ ۸۸10 څخه عرضانی مقطع واخلو نو پکی یوه خالیګاه موجوده ده چی ورته 
6٥٥٥٥٥٥٥ 26۳٩‏ وایی؛ کوم چی دریم بطین له څلورم بطین سره وصلوی. 
5۷١١ 0۱۷٠519٥ 0٥ ٧۷۱۱١ 7‏ 
١ 7‏ ۱ د ٠٥٥٧٥٥٥ ۹٣٥0٨٥٥‏ د موقیعت په اساس په دوه برخو ویشل شوی دی: 
۸٧٧٧٥٥٠٩٢٠٧١٤٩٩ ٠٥٥ 8‏ 
چی ورته 1٩۴66٥ ١6٥٥٥ م٠ 006٥‏ وایی؛ دا دری نوری برخی لری: 


11٥16 6۳١۶ ات‎ 0٨ 311610۳1 - 
11٥٥٩ 5۱058311113 ۹1813 1 ۱106016 "- 
15٧٧٥٧٧١١١ 0051601۷ - 


8 ٥٥م ١٥٥٢٥٥‏ 
چی ورته ٥۷‏ وایی. او څلور 6760 51311 جوړوی: 


- تا‎ 5006110۳ 6٥01/1601 - 
تا‎ ٢ 


1۱۹1۴6۳٠٥ 0111/611 "-‏ 01۳ 
۱ . . قلاه اه 6 الفغا!اه )ها 
-" 0111/611 )۱|چ۹۱ 5 1313/۱/6 ٧9٥٥03‏ 
1 . 5 6 201017213011 
٥0١1٢ -‏ هی | 
اه 
5ل 


8:2 
-- ٥٥م‏ 
٥7‏ ۱5 پک : ات 
. ههه 
راپکست -- مه ېمهم 


2۹ 3۵اام هص5 .11 


)٧٥۱6 ٥٥٢ 16٢٢21 00( 


۳٣۱) 0٥ ٧۷۱۱٩١ 67 


3 505313 چی د ١6٥ 6٥‏ 83531 برخه ده د بدن عمومی حرکات کنټرولوی. 
په 0۳31٥‏ ۷۱0 کی ځينی ١0٥٥‏ شته چی د سترګو حرکات او د ٥‏ قطر کنټرولوی. 
نوټ: 

غونډی ٢۱۱۱۷‏ - ال ٥٥)‏ 
۹٨0‏ نت : د اوږدوالی کمیدل 


۳٨‏ : د ١٧٧٧١١٤‏ کمیدل 


٥٢٥٥٥۱١٨١ )1٥٨٩٣٥ 0۳٠٠١( 
دماغ اصغر‎ 
٢6 دا د 512 له نظره کوچنی دی خو ډیری مهمی دندی په غاړه لری. لکه: د عضلاتو د‎ 
کی رول لری.‎ )٥٥ 0۳01/3700( توازن او د بدن د حرکاتو په منظم کولو‎ ٥ ٥ ساتل.‎ 
او څلورم بطین شاته‎ ٧٥٥0١۱3, ٥٥5 کی د‎ ٥٥٥٥ ۳131 ٥٠٥٥٥ موقعیت یی په‎ 
موقیعت لری.‎ 
١٣٣١٣٣ ۴٥٣٣١٥٤ 06٥۱0٥8۲7 


د دوو نیمو قرو څخه جوړ شوی دی کوم چی د ۷٥١٧013٨ ۷٠٣٧٧٠٩‏ په واسطه سره وصل 
شوی دی. 
٧۱٤٣١١٢ ٢/6۳١ 6‏ للا 
٧٥١١ ٧٥6١٠۳٥١ 6‏ قا 


5١۴٩١) ک‎ 


5006۱٥٥7 6‏ 1ا 
۱٩۴٣٢٠٥٢ 6‏ لآ 


د دی دواړو سطحو ترمنځ یو 115506 10۳200131 دی چی دا دواړه سره بیلوی. 


په قدامی اړخ کی یی یو ژور او تنګ ١6١‏ شته چی پکی ۸6٥5‏ او ١٥٥0٥3‏ ځای لری او 
په خلفی اړخ کی یی هم ژور او تنګ ١٧٧٩‏ دی چی پکی ١١٥٧٥٥)‏ »ت ١١»‏ موقعیت لری. 


د ٥٥٥1/01‏ هر 1٥01٥٥٥‏ په دری لوبونو ویشل شوی دی: 


۸٧٥6٢٥۳ 6‏ قا 
د 500610٥ 50۳٣٥٠‏ په ٥٨م ۸٧٧٠۲٥٥‏ کی موقیعت لری. 
٧۷۱۱١١۱6 6‏ قا 
دغه لوب تر نورو غټ دی 1006 ٥01٥0٥‏ هم ورته وایی. 
١۱٥66۱٥٨٥001۳١ 6‏ قا 
دا تر ټولو کوچنی لوب دی. 
١٤٤١٤٣6٣٤ 01٥‏ 
٢٥٢٠٥2٥٥٥3۵ 6‏ - 
دا ٢٢٠٥٤د 5٥6٨٥0٥‏ له 1٧۴٥٢٥٥ 5۳٥٥٥‏ څخه جدا کوی. 
٢۳۱1۱٧13٧٣ 6‏ - 
دا ۸٧٥٥٢٢٥٥ ٥٥٠٥٨٥٥‏ د ۱٥٥٨٥‏ ۷۱۱0016 څخه په 50٥٨٥٥ 5۳٥٠٢٢‏ کی جدا کوی. 
105٣31٥٣ 6‏ - 
په ۱٩۴٥٠٢٥٥ ٤٥٠٠٣‏ کی ۱٥٥٥٥‏ ۷۱۱0016 له ١٥۱٥٥6٥٥٥00٥٥٥ ٥٠٥١‏ څخه جدا کوی. 
د وظیفی له نظره د 6٥٠٥٥٥1017‏ طبقه بندی 
په دری برخو ویشل شوی دی: 
٧ ٠٢٢٢‏ ده لسا 
دی ته ١8٥۱٥6٥٥٥00013۳ ٥٥٣٥‏ هم ويل کیږی او د بدن د »:831 په ساتلو کی رول لری. 
٥١٥66 7‏ قا 
یا ۸٧۳) ٥٥ ٥٥٨٥٥‏ هم ورته وایی او د عضلاتو د ٥٠٥٥‏ په ساتلو کی رول لری. 
٥١66 0٨7‏ قا 


۳6 هم ورته وایی. ددی وظيفه د حرکاتو 6٥-0۳01031700‏ دی او د ۱۷۱10016 
6 په واسطه جوړ شوی دی. 


1٣6 ٨7 2 ٢٢٢/5 ۱٥٢٥ )٧۲۱9۱۱30 ١6١( 
59373190 5۷ ٥6١ 5 


0۸۳٧۷ 
مهه‎ 


رس 
م5 


0-٧ ه٧‎ 
مه‎ 


همه 
مو 


5 


٥566١ ٧۷‏ (ع) 
٧٢٥٨٥6۳٢ 6‏ 


که چیرته د 6٠٥٥0٥100٨‏ په شریانونو کی ۳۱۳٧00515‏ منځته راشی نو د ٠٥٥0٥٥٥٣٤‏ 
6 سبب ګرځی؛ کوم چی لاندی ځانګړتیاوی لری: 


- ٧۷۱٧١١۵٩١ 3 
- - ١١١١٣٥١ 7۴ 

- ۸601300606 3 

-- 65 
--- - 23 

-- 5٩١٣١٥ ٤ ٥۹ 


5۷٩٠٠٥٧٥٧٩٥٥٩ ٩٥٩٩ 62‏ 611660 کا 56005 360 ٥٧٠٧٧: ٥٢0113106 0٥ 515١‏ 
ک ۳٠۱1۱٩ ٥٧١٣٢‏ 
۱۱١۱۱۱١‏ 311165 
د دماغو په مختلفو برخو کی خالیګاوی دی. چی شمیر یی څلورو ته رسیږی: 


-  2- 1316۲3٥ا‎ » ۱۲۰ 
-- 11۱٢١ 6 
- - ٥٥١٣٣١٣٢١۴ 


لر ص٨١0‏ 86 1 
سځخګفګفک يکل 


۳١/٣ ٣٣٤(١ ۴ 


1و 


٥ه)‎ 9: 86۱٨۱١0 ٧۱۷۱٥١٩١١١٧٠۱٩, ٥٥٣٧٣٥ ٧٥ ۱١ ۴۳٢١٣٥ 0٥ ۱6۳ 


)٨٧ 01161160 0 ۴١٣١٣٣٢١۴ 


- 500610۳۷: ٤١٥ 1 0٥٧٣٥66٥٥٩ ٥٥ 1۱۱٣١۵ ٥٧٧٧٢٠٥٥6 1۱٧۳٥5 1 
الاعلاهه‎ 
--- ٧۴٧۲٣٧ 


د 66٥۳٥ ٥‏ په واسطه د ٧۷٥١0٥٥٨‏ او ١٥٥‏ 500031 سره وصل شوی. 
0-٢١‏ -- 


په لاندینی برخه (01 ١۱٥03٧ 067٥0٥6 )۴٣٥٣٣٥٣٥ 6٥ ۱٥٥5١‏ په واسطه له 
53۳٥/010 6‏ سره رابطه لری. او په هره خوا کی بیا هم د 50103۳3610010 
6 سره دوه 13٤٥٨ 30٥6٨٥0٥٥ )۴٣٥٣٣٥٧٥ ٥٥ /٤١٧٥١(‏ په واسطه وصل شوی دی. 


دماغ اکبر 
په ٧۷٧٧‏ 6۳031 کی موقیعت لری. د دوو نیمو قرو څخه جوړ شوی دی: 
٧۱85۱٥ ٢٥0۳٥١۴ ۳۴6‏ - 
٢-۱) ٧ ٢٢٢٢٢٢‏ ی 


دا دواړه نیمه قری ۷ 10/0166 سره د 087/١001031 ۴1550٨6‏ 1 په واسطه بیل او د 
6 60۳005 په واسطه سره نښتی دی. 


5١٣) ک‎ 


محدب 500601316۳٨٩1:‏ لا 
٢٢ 7‏ لب 
٠‏ ۱88 
0۸۱۲٥٠۳٣٠٩٩ م٥٢٥‎ ٠٥ 0۳0113 6‏ - 
٥051٥۱0٥ م٥٢٥٥‎ ٠٥ 1٨٥۱3٥۵ 6‏ - 


٥٣٥٨١٨ ٠٠ 


3 5 
1. 166 
2۰. ١٧0٧٠۱٧٩6 
3. ۱٩۴٠٣۱٥١ ۳٢٤6 

0۳٥۱٧36‏ (هة3 
66 ا( اا 


۳٩ 


1 للا 

188۹ 

8 ٥٥٣۳013 12017065 01 »)6۳٥7321 6 
- ۷۱٥٧0۱3 


- ٥٧۷۱٥0۱3 ۴ 
1۱:12 0111604161 7۳ 


1111٣6 67 


و سا 
مومع څصامتفا 520 ۱٨۹9‏ 


)٥٢٥٥٨٥٥ا‎ ٢) 


١١۱٣ ٧٧۷٧١٥١ 6٥ ٧٤ ٩٧٠٢٢٢٢ ١٠٤٤ 0۷6۱١ ٤ ۳‏ ۸۵ 
د خاکستری مادی یوه پرده ده چی دماغ یی پوښلی. 


په دی کی وتلی او ننوتلی برخی شته چی وتلی برخه یی د 6۷۳5 او ننوتی برخه یی د 
یاب په نوم یادیږی. 


1 ١١۸١۸۸١۶١١۸ 
کن کي‎ 


کمان5 


۵٣٣٥٥٥٢ 5 
١١٥٧٥٩٥٥٥ 5 
١٥٥٥6٥٨٥٣٥ 5ک‎ 
٥٥٥٣٨ 5ک‎ 

٥٥٠١٥٩٢٥٥ 0601٥3 65 


که ا| 


قمه تد هع میت 6 ۴۳٥٣٥٣٥٥‏ 
و دي 6 ٥٣٥۱١‏ 
06 
6 ا٥ 0٥٥‏ 


232721610-0153 
3110218 


1وو ها 


و 31هد 0-٧‏ په وا 


113022725 
و2 
1ه 


١ یی‎ 


۳۳٢٥٣ 6 ٧٢٢٥٣٥٣٥ 6‏ قا 
6 0113 قا 


8 ٥٥٥ 6 ٥٥٥٥٥ 6 


۴6 ا4۵ام ه060 


یو شمیر نور 50016565 د 6۷۳٤5٥‏ سره یوځای مطالعه کوو: 


٥۳٥٥/٣٣ 5‏ - - 
د 6٥٥٧٥٥ 5٧5‏ او نا اد 5 ٣6١٥۳٥٤‏ ترمنځ وافع دی. 
10566٥٥٥ 65‏ - 
دا د کل ٧د 6٥٥٥٥‏ او ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٤ 5١ ٩‏ ترمنځ واقع دی. 


- 500۱٥0٥ ۴٩٥٥٥٣ ٤5 
- 1٩۴6٣٣٠۱١٥٢ 1۳٥٥٥٥ ٤5 


د ۴۳٥٥٥31 1٠٥٥٧٨٥٥‏ هغه برخی چی د 0۴5 ٥۳٥١٧٧٢٨٤)‏ مخی ته دی. 


- 5006۱٥۳ ٥٥٥٥٥ 5 
- ۱۷۱0016 ۴۴٥٥٥ 65 
- 1٩۴6٣۱٥ ۳٥٥٥ 65 


6 0 د دوه ٤٥‏ ا0؟ )5٢ 0٥ ۱٩۴٥٣٣٥١ ٥۳٥۱00٥٥٥ 5١۱٥١٥ ٩(‏ په واسطه په 


دری 6۳٣5‏ باندی ویشل شوی دی: 


500٨۱٥٥ 0٨۱0٥٥٥ 65 
٥۷۱۱0016 1۳۱00٥٥ 65 


۱٧۱۴٣٣٠٥٥ 1٤٣٣00٥٥٥ 65 

١١36‏ په یو شمیر نورو ناحیو ویشل کیږی: 
٧‏ ۱1108۸6111۸1 د - 118111571188 تش 88٨ص‏ 117 ک اند م٥٥٥٥‏ لاچ ۰ 
0٥005 7‏ 
15١٥٥٥6 5‏ 
«مسسو 6 ۱3۳٣٥-٧٧٥٥١‏ 


مھ 1011 
دنا 
اسنا 
ون 


نا 
رونا 


104 شآ 
12521175 


۴۹۲7 


11٨6٤ 0٥٨٥60٥ 0٥ 031٩ ۱٥6٠٥٥١ 06/۷٥٨٥ ١٧٧٥٨٥66 0316٥ ٥٩ »۶»)٩۴٧۶٨٩٠ 


٩6 


108 5 

٥ ٥ ١ ٢۵٢١ ۳6‏ و ٧٢٢213۱15‏ للا 
۱٥9 5‏ 
٥ 1965‏ 
65 ق8٥‏ 


111 


د ۱٥٤٧٧١٥‏ 6۳6۷ یوه غټه کتله ده چی لږه برخه یی په 131٥٨٥ ٥٣٥٣/١٤‏ او ډیره برخه یی 
په ٥٥٩١٧۰‏ ۳۱۱۳۵ کی واقع ده. 


۱٥٧۱١٥١١1۱) ۱٥٠١: )۸0٧٧٥5٠٢١( 
خاکستری ماده ده چی دوه 5 131317 سره وصلوی.‎ 
ک ۵د‎ 


7 لا 
7۷7 ۱88 
٨٠301‏ لا 
9 8 


١ 49۸١١١۶١١۸ 
نک نر کل‎ 


7 قا 
7 8 


٥٠٥٢٥٥ 6‏ یی پراخه دی او د ١۱۷٧٨‏ په نوم یادیږی. 
5 116 


1٧135529 42 


٢٢٢٢٢ ٢٢ 


۸5 1 21د 
.۰ ا٤٣8‏ 0 |١1 5 1٥٤6 ٥٥٥٠5‏ 
٥6٥٥٥6٥ 06169٨٤ 1۱13۱5 31 ٠‏ 
٩ک‏ 
دا ښکته خواته تمایل لری ځکه ورته 1۱٣٢‏ وایی. 
دا هم د ۱٠٢٧٢٤٢‏ 6۳6۷ یوه کتله ده. 
٥٧۷٥٥٢٥٤ 1٥٤ه 110٥٥ 0 ٧٠٥٥٥٥ا ٧۷٨٧٧ 6٥ ۱۳١ ٤٠٠‏ 
۴5 


)ه٥٣۱٥6٥)‎ ٥٨٥ 6۴۶1٥٥٤ ۹٥/۱۱0۳ ۱٧١٥۴٠٧٥٢, 011631 060۷ 3٨٨١ 7 
۸٠ 


- ٨۹٥٥٢١۱٨0۱٨٣٢ ٧١٤5 


| ١ کا‎ 3٥ ٥٥6٧٥١, ۱٥6٥٣٥٥١ ٥٥٥٥٥70060 ۴ ٧۰. 


- 


۰۱٢٧--1‏ مه مه 


١/٧٧١ ٥٤٩ ۱٥٠٣٢٣٠٥٢, 0٧1016666٥ ۲۱٣ ا‎ ١ ٣۱60 ٧٥١ ٧٥0/۱3۳ ٠. 


١٩ 


)ه٣۱‎ ٥66٥) 6٥ 0۴۶٥٥٥٥ ٠٠٥٥٥٥٥ ع‎ 6۱٥) 0001657 ٨١٩ ٥٥١ ۱٥٧٥٢٠۱١٨٥ ۴056 
‌؛أ‎ 


٧۷٧٥٧0٠٨ 6٨/601۲ 6۸ ۷٧۷‏ للا 


۸۱٩ 0۷٥٥ ٧٥۷٥٥10٥, 511113160 ۱۱0٥٥ 01۷۱۱۱٥٩ ۲٨6 ٧۱٥٥٥٥ ٥٢ 67 
اه‎ 


د اوریدو معلومات لومړی دلته راځی او ددی ځای څخه با 60٧ ٠«‏ ته ځی. 
ک06 م۱316 ١6ع ٧٥٥٥٥٥٤‏ للا 
۰ ه66۸ ٥ج ۸۱٩ 0۷٥٥ 6۷3110, 5111131٥60 ۸٢1٥۳0131٥٥ ٥٤ ۲٥60٠٥٨‏ 
په ۷٠٠٩٨‏ کی رول لری. 
67 83531 
٤١ ٤ ٥٨٥٢٤٥ ٥٥٤٢٢ 0 8٧٢١٤ ٩٥٠٣٢٢٤, ٥٣٩٢6٨٣٤ ۱١ ٥056‏ 


427 


11٨٨٤ 0۳005 7‏ 
٧١۴٥۳٥١ ٤7‏ لا 
5 ماننده شکل لری. چی د 5 ۳/313٧‏ وحشی واقع دی. د ١/٧١٥٤ ٧٠١٢٤٢‏ په واسطه په 
دوه برخو ویشل شوی دی: 
۱٥٥٥٥ ١١ 67‏ کا 11 90131٧161:‏ - 


- 6۱٥٥ 05 ‌م‎ ۱005: ) ٤ ا‎ ٥٧٥60٠٨ ٩٣٩١ 6 
سا‎ ٢ ٠٢٠ا‎ 


د »53 په شکل هسته ده او د 03:٠0‏ او 3 |٤‏ ترمنځ واقع ده. 


٥0316 ٠٢)‏ قا 


ع توری یا کامی(.) ته ورته شکل لری او دری برخی لری: 
٥٩06‏ -- 
٧‏ -- 
۵- - 
۸٧٧٧۷٤516010 65‏ قا 


بادام ته ورته شکل لری او د 6٥003216 ٥۴٥١‏ د ۳31 په برخه کی واقع دی. 
فزیالوژی کی وظیفوی ارتباطات 
٢05 70‏ للا 
٧٣16۳٨٥٥ ۳ ۳300316 ٠١٧)‏ | 
٥٣۱٥6 7‏ للا 


دی ته 5 4 )۱م 7 0 6۱٥0‏ هم وایی. 
٥٥6٥٨6 77‏ لا 


دی ته ۴٥‏ 300316 او ١0۱36٣‏ هم وایی. 
مهم وظایف: 


 -‏ د بدن وضعیت کی رول لری. 


۵ 1۳٥٥3ا‎ 5٥6٥٥٥ 6٥٥٥٥ ۳٥٠٥٣ 51۷/۱٧9 11٥6 ۱٥3۱٥٨5 6۶٥٥٥ 1 02١١٢٩٩١١ وت زکزوز‎ ١ ۰," 


٥٩٨ه‎ ۵٤ ېه‎ 17 


وره 


موی 
۶م 


6 نه ا١313‏ 
٥۶م‏ 


۱۶ 


:0۱۷7 ه٥٥٥‏ د1 


6 )ها 


٣8 76‏ مه6 
٨ ١‏ امه 5 


هدمه ۱٧٤۸0 1٧٧٥٥٢۵١‏ هدد قا 


وا 
6300894٥ ٧١۱ 6 ٤٥٤8 -‏ 


وى شن ٥٥٥هاھ‏ 1 
د ل٢‏ سنا 

8 ٢ 

زوس ژ سه یي باب سي 

تو سنا 1 عىمه!ااهم وهنم 


110 7۶ 9 


خی تیا ۷ل هح ۸۲۳۷9٣3۱٥194‏ 


۱/٨٠٥١ ٧٧٢٠٣٢٢٥٢٢ 0٥۱0 


.۰ 8011016 
٧۱۱٥١6۴١ ٢‏ د ٧۷/٥٧٠٥ 106٥٥‏ په واسطه جوړ شوی دی. دری برخی لری: 
۸550631٥60 )٥8٣۴٩٥٥٥( 5‏ لا 
په عینی نیمه قره کی د 60۳٥٥‏ یوه برخه له بلی برخی سره وصلوی. 
۸6/٧٧٧٥ 6۴ 5‏ قا 
په ٥0 ٠٤۴١٥ ٥0٨٥ ٧ 011٥)‏ ٢چ‏ کی ساختمانونه سره وصلوی. 
٣۲66۱٣٢ 5‏ قا 


٢١٢٤)‏ د 6١5‏ له نورو برخو سره لکه: 8۳٣1٥ 56٤‏ یا 6٥0‏ 500031 سره وصلوی. 


0٥0١٥5 6 


|١ 1 ٥٣٥٤٢ ٠٥۳٣١6١١ 


ساختمان یی سپینه ماده دی. په ښی او چپ نیمه قره کی ساختمانونه سره وصلوی بغیر د 
6 1 د 16٥٧٥6٥‏ او ۸1610٥‏ برخو څخه ځکه چی دا د ۸٧٧٥٠٢٠٤‏ 
٥‏ په واسطه سره وصل کیږی. 


لاندی برخی لری: 

۸٧٧٥٢٢٠٥ 6‏ قا 
چی 6٥6‏ هم ورته وای 6 د زنګون په معنا دی. 

٥٥٠٥٢٥٥ ٩6‏ قا 
دی ته 50161017 وایی. 

8٥0 ۷/ ٧٢٢‏ قا 
دا یی منځنی برخه ده. 
ځینی کتابونو کی یی ٩٠٢١٤٨٨‏ څلورمه برخه بلل شوی. 


١٧ ۶ ٥ 


دد د ند د تسس 
سرد رنه -ټ سیا 

ود در هب ین 
٤٧١٢ ۲٠‏ ۸ 


یا 
تلللا 5 سښشتا 


نل ډهسسا 
مل سنا 


0۴ 0 
7 دل سا 
سا ٠‏ : رس سا 


سل مسا 
مه میا 


٩۱‏ 1 عم 
يت سا 7 8 5 ۸١‏ 00۶۷9 
نل هس ۳١٣ 6٤۴٤ ١‏ 
نع ٤‏ 
لن 0 
نتا 


1۱1١٥٣٣٩٥١١ 6‏ 
د ٣‏ یو غټ بنډل دی چی د 6٠۳٥٥»‏ څخه وځی او ننوځی. 
په 5٥٥٥٩٥‏ او ۷۱٥٧٥٧٥‏ اعصابو کی شامل دی. 


د ٤5‏ ۳13/7 او 1٥٥٥6٨٨‏ ترمنځ واقع دی. دی ته هم د »6 کلیمه استعمالیږی ځکه دا 
هم د زنګون په شان شکل لری. که عرضانی مقطع یی واخلو د ۷ د توری شکل غوره کوی او 
دری برخی لری: 


۸٧٧٥٠٢٥۳١ 010‏ قا 
٥٥٢۱٥۳٥٢ 0‏ قا 
لا 


او ځینی وایی چی پنځه برخی لری یعنی دوه نوری برخی هم لری چی هغه دوه یی په لاندی 
ډول دی: 


۲ ااسالسان؟ 1ا 
۱٥8 ۳‏ 


وظيفه یی 56٧٥٥٥٥‏ یا ۷٥٥٥٠٥‏ ده. یعنی پیغامونه وړی او راوړی. 


ددد 7 1 // 1١۸٨١۸2۹»‏ 
يک يسککلکنلي 


د طبقاتو ترمنځ شحم ځای په ځای کیږی. 


1۸11 
۴۱5٥ ٥٤ ۴۳663 ه6‎ 


۱٥06111116 5 
)"5 ٢۸١ ۴١١660 05( 


0۳١ 0 0128( 55 
٥٤ ٢٢٣-6 


د٥‏ نا 006 لا ٥0‏ 


0۳۴001181 5 
٥٢ ٧٧٣) «۸ 0006 
٧۳۵ ا‎ 5 


0۳١/۴02 0118 5 
٥٢ 60/6٨ تا‎ 


5125 ١) - 2/5062 41 


ه٨‎ ٧)۹6 
|| 


١۱٥١6۸ ٧٢‏ ځکه سپین ښکاری چی د ۷٧٧١٧٧٠١ 5٧٧٥٤٣٤‏ لری. ځکه د 


7ه 
۱0١6۱6009 | 0۵ 65‏ 


56۱٨٧٥٧ 


۲٢٢۱ )ت٢|-تا١(ح‎ ۱١۸١ | ١٣)١١۵۱ ) ۲ خ |لی‎ 


۸٧116۲1601۳ آ ن١ نا‎ 
1٧١١٢٧٤3۵١ 6 


63٠9٧١١٥ 6 ۴۳٧٠٧١ 
0) مار‎ 


٧0516۲۱6 0 ه٥‎ 
۱٧١١١٣3١ 6 


01٢ ٧٢۹: 
٤١۱٥ ٥٢ ١۵۲/٣١۵ هته أ‎ 
)6 0٧٧٧۵٧٧ 56٧٢٧٧01 


1١۱٣٢١ ۴6 


٤۱٥ ۶ ٥٩٤ ٧۷٠٤٧٧ ٥٥ 016) 6011160٥ ٠٥ ١٠٥٢ ٥0٥6٥6 ٧٥۷٥٥٩٩ ٤١ 


0)) ۹۲٨٠ 


- 0۸۱16٣١0٨0٥۷: 0101666 ٥٢ ٧٥٥٥٥ ۷٥٨٧٧٥٩٥١١٥٩ ۷ ۳٥٧٥٣ ۰٥ 


0٥ 1٥٧١٥١٣٣ ٧٧٧/٧۴١ ۰ 
- ٥01٥٥۱٥1٥0٨۷٥ تا0٧٧٩٢‎ ٥٢٥ ٧۷٧٧۲١ ۴٥١٢٣٤ ٥٧٧٥٧٣٥6٥٥ ١۷ ٠٠١ 


٥٥٥٥٨٥٥ ٥٧٧٧٩٧) ک‎ 


الاعلاهه 


21116 6٧۷٧٤٧٤٧ 0 ٤٧٧٥٨٥60۱3101٥ ٠٥ ات‎ ۳٩٥0١٧٨ کا‎ 6311۱60 1۱۵٥٥6٥ ۳٠. 


116166 3٣٥6 ٥٥/٢ 1١١ 8 ٠. 
٥٠٣٧٥٢ ١٥١٤٨6 7. 


مرکزی برخه ٣٥٥‏ 4م 6٥6٥٣٥٤٤‏ 8 


۷ 


18 ٩٠/٥٢ ٠٥٥٥٥ شاخونه‎ 
- ۸٧٧٣٥٢٢٧٥٢١ 0 
--- 105٥٢0٢ ٨۸ 
- ٥٩۴٥١٢٠۱٥١١ 0 


).5.۴ ))٥٥٥٥٧٥٥٨٥ م1٥‎ 1۱١۱60( 
کا| 5.۴.) م16‎ 3 ۱٥۱٥60٧60 110 6 


دا پلازما ده خو د پروټین او ګلوکوز مقدار په کی کم او د کلورین مقدار پکی زیات دی. حجرات 
یی په نشت حساب دی. 


د 9094 څخه زیات په 131٥٨ ٥٥٥/٥) ٥‏ کی جوړیږی همدارنګه په ۳١۱٣٤٩ ۷٥٧٥٢) ٧٣‏ 
0۳۴١٣٣١٠۴6‏ او ۸۳٣۴١٩٥٤0 5066٥‏ کی هم تولیدیږی. 


۱٧٥١٣٨٣۱٣٥٣ 0٥ 77۴٣ 


د ٥٥٥٥٨٥٥ ٥٤/١٠‏ څخه د ۴٥٥٥٥٥٥ ۴ ٥٥٥٥٥٥٥‏ له لاری ۳٢۱۱٣٤ ۷٥٥٧٧٧١١٧٥‏ ته ځی. بیا 
د ٨0‏ چ ۴٥٣٥٣٥٥٥٥٥ ۱٠‏ یا ٥۳٥٥٥٣٥٥٥٥ ۱56١/٥٥‏ له لاری 50366 3۳٥6010‏ 500 ته خی 
او بيا د ۷1 ۸۳٠٣٥٣010‏ له لاری دوران ته جذبیږی. 


ټول مقدار یی 120 څخه تر 180 پوری دی (په یو ساعت کی )200۴ تولیدیږی) او ټول 
5000۴٧‏ تولیدیږی. (۴ک)) ۳٥١۱31160٥ 0٥ ٥٢٥٢00501031 ۴۱١۱١4‏ ) 


ٍ نز 


991111! 


١٥۳6٣66۱101 "-‏ 
- د عصبی انساجو په تغذیه کی رول لری. 


ېئ ۸ج 


- د ځینی ناروغیو د تشخیص په مقابل کی ورڅخه استفاده کیږی. 
٨۴6‏ ا٥1113م5‏ 


۱١ ۶ ٥٩٣٢ ٧۱٥١٥١٥٥٥ )/۱۱۱٠٧٠٥٥ا‎ 0٣٥ 0٥ ٠ 
۱»: 


- 19۱ ٥٩131 -# 0 
- ٥١ 166٣/٥/6 - 70 


063110: 0٥٧٣٧٥0٨٥١ 


5131٨ 1۳٥٨٣٥ ٧٥٧٥0١٥٥٥١ 001085313 ٥٤ 31 ٧۱٥٥١٥٥١ 00٣09٥ ٥ 2 00060(| 
له صوصتوړک‎ ))٣0٥٣٧٣ کی 111اتطاننجهصهجوعجم1‎ 


-- )٧٥٥5 ٢٧ دس ويي‎ 
- 3003 6 


وع ټی کا 
غ8٤ ٧۱ ٥۱0 45 ۵۸٣ ٢ ٢ ١‏ 


١‏ (-٤ت)‏ م۱ ۴ه م8۳ 

۰٢٢ )-7‏ غعل عم ٠4‏ وه ه‌هه‌ج!| 27 
اه مه 
(عیى) هام ه١‏ -۳ لم د 

(ئ) ٤٢ ٢۰۳٣۳۰۲‏ لاه طاد ۵ مھ 
م‌حااه ۲۵هد ۷/٧۱ ٤٣‏ 
(67ت) ٣٣٤۵٧٤٢‏ 


واو دوه دمه سا 


1 عقشماتاع ۲١٢ع‏ ۷ 
لحت نو دق سشښتننا ړ حم ۸م 


(--1۱3)ء-و‌موئیت ناه ٢ا٤‏ هم۰ سک 
(زهه ادم ٤٤٣دل٥‏ هم۳٢٤۴ ٧٠٣۱٣۵۱٧٤٢‏ )) 
(--2))یاااطاهد ۳٢‏ ف‌مو 


۴ه 1 
د را 


)1٥11-(‏ موه ونم وگ 
(صحص) ٩٩‏ ٥م‏ ت٢۱۸٨۵همھ‏ 
وو 9 
د زا 


اوی هود 
و 8 


(1 5 هشا) ۳٣٥٠٣٥ ٧٥٣١٤٩‏ 
ا) »همه ٨۹۶7۶‏ همو 


(ه52) هتلمه ۱٤۱۱١٨١‏ 
(جحک2) يسپ یه «علهلواح 4ل مه اس ‌ح ٠‏ مو 


١) ٣٥١٣٩) 1٥٣٥١٥٢٥٥ 0٥ 501/٨٥ ۴6 


د دوو کل اد0؟5 )۸٨۱٩ ٥٥٢0٨ 5١١۴١٥5 ٠٥ ٥٥٥٥ ٥٧٥٧٢٨٥ 5١٧١١٤ ١(‏ په واسطه په دوه برخو 
ویشل کیږی: 


-- 1 6۴ 
- - -٢ ۴ 


دغه هره نیمه برخه بیا د دوو وا5 ۴٥5 ٠٥ 13٧٥٨٥٨ د٠١۴ ٩(‏ ۱ک ا٤٥٥٥٥٣٣٥٣٥٥٣٣٥)‏ په 
واسطه په دری برخو ویشل کیږی: 


- ۸۱۲٥١٢٧١١ 40 
--- 1051٢06١ 800 
- - ۱۹۵۳١ 70 


۱٧۱١٥٣٣٧٨ 6٥٥٣٢٥٥٥٥٤ ٧٥٥ 501۱٥ 06 


څرنګه چی د ٨۵‏ ا٥500‏ خارجی برخه ١/١٥٥٤ ٠٧٢٢٥٢‏ ده خو داخلی برخه یی د 66۷ 
٢‏ څخه جوړه ده. شکل یی د غټ )٢١(‏ توری په شان یا شوپرک په شان دی. 


دوه 5 16٤‏ لری چی له ۸0/1٤‏ او ٥0:٥٥‏ څخه عبارت دی. 
۸16٣۱٢٤6 ٨‏ يی 56٧٥٥٢٥٩‏ دی او ٥:16٤ ٧٥٣٥‏ یی ٧۷٥٥٧٥٧۴‏ دی. 


خو د ۳1-1 او 52-54 پوری 13٤6۳٨ ٧٥٥‏ هم موجود دی. چی هغه د ۸016011071۴ 
1٣١٥5‏ پوری تړاو لری. 


:هی 
7 52 - 
6 ۵2- - 
1۱27۳ - - 
0٢٥١ ٥٢ ٩‏ 56 


٧۷۱٥٥٥٧٥ 1۳٢/٢ ٩۹ 


ک )1 


0٥۱ 6))٥ 0٥ ١6٩٧٤٩ 1106٤ ۱1١ 1. 
په دوه برخو ویشل شوی دی:‎ 


۸560۱٧٨ ٤چ ٤۳٥۴٢: ٧‏ قا 
06156601٥8 ۲۳٥6: ۳‏ قا 


خو د هستولوژی له نظره بیا دری برخی لری چی دریمه برخه یی د ٠۳٠٢٢٤‏ 613160 ۸550/ په 
نوم سره یادیږی. 


,67 8 06:90 هم دوه برخی لری: 


٧۷۳٢٣٧٧۱0٥ 7۳٢‏ قا 
٥٧٥٣٥٣ 0۷٧٧٧۱10٥ 7,‏ قا 


٥٥٧٧٥۱3 ٢‏ ھم دوه برخی لری: 


٥۳٢٥03۳ 76‏ قا 

7۳ ۵03 قا 
۸۱۲٢١٢٠١٢١ ۴ 6۳‏ - 
1٥3٥٩٥٠٢٣١١۴۳٢‏ - 


٥م کم‎ 
16 0٥٢06٨٥ ٩٢٠٨٥٨٤ 0٥ ۸۴۴٥٢٥١٣٤٤ 11060٨5 کا‎ ٧۱0١۷١١ ٤ ٠. 
)٠٠١٥١٥ 631100 0٥6: 


.1 ۲۴ م00 قا 
46 -- 
٢6‏ --- 
6 --- 
د ٥٢‏ م00 قا 
٥٣٣6 ۹5٨‏ --- 
٨06‏ -- 
2 16 006 لا 
١-۱ ۱٩‏ -- 


---- ٤٩ 

-- 1۳115۹ 

- - 83٣٣١ 656 

---- ٩۹ 
-- 010005 


٧ 


٥۷۱١١١١ ۳٧٧۳٧2:‏ لآ 
٧۱٥٣٥٥ ٧٥٧٥٥٤١ ۷٧‏ 61م110| - 


هغه فایبرونه دی چی د 6٠٢٢٥‏ څخه راځی او د ٨٥‏ ۸ حجراتو پوری واقع شوی وی. 
10٧/٥٥٥ ۱٥٥٢٥٥٢ ٥٣٥٣١ ٧۷٧‏ - 
هغه فایبرونه دی چی د ٥٥٥‏ :۸ حجراتو څخه راځی او عضلاتو ته رسیږی. 
56٧0١٥٩٥ 12:‏ لل 
٥٩٥٥6010-٣٧٧ ٣٩٩ 6) ٥٠٣٥٨٥ )1٠٠٥٠٥٥( 8۳3۱٩١ 5٢٥٨٤ ٠٥ 5013 ۴6‏ 
٥٠٥٥ (1110٧٧115 ) ٠٩۴٥6٥ ( ٣۳۱٣٧٧٠٧٧ 5٧٩٢٤٩ 6۰‏ "2) 
په دی ٥3١/٧۷۷‏ کی دری ډوله نیورونونه شامل دی: 
١۱٣٣ 0٥0٥٥ 0‏ - 


-- 56م0٧٥0‎ 0٥0 ۹80 
- - ۱۱۱۱۳٩ 0٥0٥ 80 


دمرکزی عصبی سيستم پای 
1 مه۸ 1 وړ 


ی٩‏ ٤۹۹۳ځےحخےحخ8سچ ‏ يي يت پیيیت سي سپ تیت 


)٥( ٥3010.60: 16 10/9/38 


:لاه اولب 
۱١ ١١١١١١ 10‏ 


٧٢٣ ۱٥٢3 5 


, مې 2 
« 
:0 ا 


: شت 
د 


خي 
اوه 


- کا حا هه -- و - " 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۳۸۷۸ ۲۸٢۲٢۸1٨8 ۸/۸۸١٨ 9 


١٥۳ 0163 ٢٣٢٢ ۱٨ 


دغه سیستم د ٥٥٥٥ ٥٥٥١٥‏ او 638513 څخه جوړ شوی دی. 


٥٥٢0٨٥٥٥ ٥6‏ په دوه ډوله دی: 


- 66 ۳131: کوم چی له 8٨10‏ څخه منشاء اخلی. 
- 501731116۷6 کوم چی له ۳۵ 561031 څخه منشاء اخلی. 


۳٥۲٣۱٥٢ 6‏ 
فحفی ازوج 
ددی تعداد 12 جوړی دی او عمومآ په رومی اعدادو ښودل کیږی. 


1 او 2 جوړه د 031 ۴٥٥‏ څخه منشاء اخلی 3 او 4 جوړه له 07316 ٧۱۱0‏ څخه منشاء اخلی» 5,6,7 او 
8 جوړه له ٥٥م‏ څخه منشاء اخلی او 9,10,11 او 12 جوړه له 13 ٧٥0‏ څخه منشاء اخلی. یواځی د 
6٣"‏ څخه کوم 1٥١٥‏ 6۳3131 منشاء نه اخلی. دغه دولس جوړی په لاندی ډول دی: 


0116٠٥۷ ٥٥٣٥١٥٥١ )5٧5٥٨٥( ۱‏ (ا):1 
٥٥٣١٥٩ )9٥5 ٥٥٨ 081 ٥٥٥٢6 60‏ 00116 (ا2:)۱ 
06010010٥ ٥٩٥٣١٣٣ ))٥٥٥٧٧١٩١( 1 ۱‏ (11ا):3 
١ 67‏ ۱۷۱۱ وي 088 4:)۱٧۷( ٥٩٥٣١٣٥٥٥٥ ٥٥٥٢٥٢٢ )۷٥٥٥٧٧١٩١(‏ 
٧٧0٥۱٥٥ ٥٥٥٣١٥٥ )٧٧۱٠٨(‏ چ 5:)١۷( ۲٣۱‏ 


6:)١٩( ۸۵00400661 ٥٥٣٧١٧٥٢ ))۷٥٥٧٧١٩١( 


که 
7:)۷٧٩۱( ۳٠٥۴٣٨٣٣ ٥٩٣١٧٤١ )٧۷۱٠۱((‏ 
8:)۷٧٧١۱( ۷٥٥٣٩ 03۳ 06۱٥٥ ٥٥٥٣٣٣ )5٥٥٥٥٨٥(‏ 
٥٥٥٣٩١٥ )٧۷۱۱«(‏ ا٥‏ ع 0113۳۷٩‏ 610::0 ()(9:)۱ 
٥٥٣١١ )٧۱۱«(‏ کل اچ ()():10 
٥3‏ 


11:)()١( 50131 55٥۷ ٥٥٥٣٩١٢٥٢ )۷٥٥٧٧١٩١( 


12:)()١١( ٧٢٥و‎ ٥٥٥ ٥٥٣١٧٥ ))٥٥٥٧٧٧١( 
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۰ 
با‎ 0٨ 


د لاچ ۷٧‏ عصب څخه بغیر یو هم له دی 2 جوړو څخه د غاړی څخه لاندی نه راځی. 
5د عصب د غاړی څخه ښکته 7٠0٥٥٥)‏ او ۸90606 پوری راځی. 


6ان 771 077727272728727 
لي 


)135511/)1100 01) ۳٥٨131 ٥٥٨٩١٩٩ 006 ٥٢ 60 


56٧٥6١٩٥ ٥۴6‏ للا 


حسی عصب: د 5581160 یعنی د حس سره کار لری او حرکاتو سره کار نه لری. دی ته 
۳ هم ويل کیږی او محيط له مرکز سره وصلوی. 


٥۷٥۱١٥٥٥١١ ۴6‏ للا 
په حرکاتو کی رول لری. د سترګو د ژبی په حرکاتو کی رول دی. دی ته ۴٧١٢٤‏ هم وایی. 
3 
560٢٩ ٥٩6‏ :5 
,5۴ :۸ 
٧۷ 7۳‏ 
٤:۳٢‏ 


۱۷۱٧) 0 ۳٥٧۱١١ ۹٩5‏ لقا 


دا هم په حس کی او هم په حرکاتو کی رول لری. يعنی د يوی ساحی حرکات هم کنټرولوی او 
هم یی په حس کی رول لری. 


۸۸١5 )۸١1010٧۷۱ ۴ ٥١٧٧١٩٧١٤٩ 5۷٧٧٤٧٥( 
5٧٧٧0113131176 "- 
٥3۳3 5۷٧٧۱01131311) "- 
دا غیری محيطی اعصاب دی د مرکز څخه محيط ته ځی خو غیری ارادی غړو ته ځی.‎ 


پاراسمپاتیک ته )»67710536 هم وایی ځکه دا د هغی څخه منشاء اخلی. یعنی د 6/3710 یا 
ا 5٥‏ څخه منشاء اخلی. 


قحفی ازاواج یا ٥٥/١٥‏ ۳013 هم د 6۳٩07‏ څخه خارجیږی او غیری ارادی غړو ته 
ځی. پاراسمپاتیک د ٥٥٥١٧٤‏ ۳13 سره یوځای خارجیږی. او هغه هم د 11| ٤١ ۷۱۱ ١٤۸٩‏ 
(٨ ١ ()‏ 6۸ سره خارجیږی. او سمپاتیک یی ٥٨‏ او ١10۳٥(‏ ته ځی. 


1:6٧٢ | 01136۷ ۹ 


١١٣٣): 56٧٣٤٩, 60, 7۹07‏ 
یعنی دا 5٠٧٥٥٥٥‏ عصب دی او د بوی یا 5:٧٥١‏ سره کار لری. 
دا عصب د ۴٥٥٥۳٣٥‏ څخه منشاء اخلی. 
د «٠٥٥‏ یا پوزی 500610٥ 03531 ٥٥٥٥٥‏ د ٣٥‏ 3م 000٥٨٨‏ د بوی مسؤلییت په غاړه لری. 


نو دا عصب د 500610٥ 03531 60٥٥٥03‏ څخه شروع کیږی او 031316 60۳110۳٨٣٥‏ ته 


ځی او ددی له لاری بیا 0006 1010 ته ځی او ددی څخه بیا ٧۷1٧‏ 6۳0131 ته 
داخلیږی او په 6٥٥۳٥٨‏ باندی خاتمه پیدا کوی. 


د پوزی په وحشی دیوال کی دری 6600060396 موجودی دی: 


و هل سا 
٧۷۱۱0016 ٧٧٠5٥١ 3‏ للا 
۱٩۳۴٥٠٢٠٥ ٥٧٠٥٥ 38‏ قا 


د 6٠٥٥٥‏ منځ برخه د ٩٠ 1/٥700‏ سره کار لری. او د 10116٤ 03531 60٥٥٥03‏ څخه 
لاندی برخه د ۳)١۳٣٤٣) ٤‏ لپاره ضروری دی. 
۸٧050113 "-‏ هغه حالت دی چی یوشخص د بوى احساس ونه شی کولاى. یا به لاره بنده 
وی او یا به عصب خراب وی نو د همدی له وجی دا حالت منځ ته راځی. 
:١٥٥٥٥٥٥ 0۳٥ -‏ د دماغو وظیفی ترسره کوی یعنی فیصلی کوی. 


01132) 6 


م۱١‎ 


9 تا 01136010 
م) م1 
ههه 

0٥٥٥٥0 


1 
اه هل۵ام 
06 هه 
مه 


2:) ٤١١ 0011) ٩ 


دا عصب هم 550٥٥‏ دی او د ۷٤۱6٩‏ یا لیدلو سره کار لری. دا عصب د 6١١0017‏ د 
013٥ 6‏ څخه منشاء اخلی. 


دغه عصب د سترګی د 0٠3‏ څخه شروع کیږی او 66٥٥٥‏ ته تیریږی. د 6٥٠٥٥٥٥٥‏ شاته 
یوه مایع ده چی ۱٧٨۱٥‏ ۸0005 نومیږی د هغی څخه باید تیر شى د کا( په منځ کی یو 
سوری دی چی ورته ام وایی ددی شاته و٠‏ /| واقع دی او د و٤6‏ )| څخه شاته  ۷١٥٧٩٤ ٩ ٩٩‏ 
۷٧‏ ده او بلاخره ددی څخه شاته بیا 1٠103‏ وجود لری چی کله رڼا دی برخی ته ورسیږی 
نو بیا موږ لیدل کولای شو. 


لیدل په دوه حالتونو کی خرابیږی: 


 -‏ کله چی 86:03 پوری دغه ٥3113۷‏ خرابه شی چی ورته 1٥٥0٢3‏ 00176 وایی. 
- کله چی عصب کی کوم مشکل موجود وی. 


کله چی عکس ٥٢١7٨‏ ته ورسیده نو له دی ځای بیا ٥٥٥١٥‏ 06116 شروع کیږی يعنی دواړو 
خواو ته عصب شروع کیږی. بیا ۷٧‏ 6۳3131 ته داخلیږی دلته بیا چ108:٥۳)‏ کوی يعنی د 
ښی طرف عصب چپ طرف ته او د چپ طرف عصب ښی طرف ته ځی چی دی 655« ته 
001۱63 وایی. 

٧۷‏ ۳73۱3 ته به د 6٥٥٧٧٧٥٥‏ ع0011 له لاری ننوځۍ او دلته بیا ٥و‏ ٢م)‏ کوی. ددی 
هج څخه وروسته بیا دی ته ٠٠٢٥‏ »01 وایی او بیا یو بل ساختمان چی ا٤٨ 1٤٥٨‏ 

0٥31٥6 7۷‏ ٥چ‏ نومیږی جوړیږی او له دی څخه وروسته بیا ۸65 په خواره ډول یا 
پراګنده ډول باندی جوړیږی چی دی ته بیا ۳٣031760‏ )0011 وایی. او دا بیاد 6٢٥0٨01٧‏ د 
6 001131 ته پیغام راوړی. دی ټولی ١٣١٧٧۷٨٧‏ ته 0311903۷ ۷٠٠6٩‏ وایی. 

که د 135/3٥‏ )081 څخه مخکی کار خراب و نو که بیا ښی طرف خراب وی نو ښی سترګه 
به خرابه وی او که چپ طرف خراب و نو چپه سترګه به خرابه وی. 

اوکه د 0135703 08:6 څخه وروسته کار خراب وو نو که بیا ښی طرف خراب وو نو چ په 
سترګه به خرابه وى او که چپ طرف خراب وو نو ښی سترګه به خرابه وی. 


که د ۷٧٧١٨ 03٧۷3٧‏ خرابه شی نو د ړوندوالی سبب ګرځی. 


۹٥٥٥٣٥ 67‏ لا 
٥٣٥ 7‏ دنت 


5چ ٧۲۳۱٣٣٧٣٣١۷ ۷۱٩١٨۵‏ 
13١ 5‏ 1ام ٥١١ 0٥٠‏ 
. اوي وولو زا 
ْ#/ با ے ےِّ .۰ چا ّ‫ ما حمهمک5 ۵ه ۷/١۱‏ م همد هه 


06010110160۳٥ ۹۹5‏ :۱111 3:6۱ 
دا عصب د نوعیت له نظره حرکی یا 0٢٥٥‏ دی او د عضلاتو سره کار لری. 
د سترګی 5 دانی ارادی عضلاتو د حرکاتو په کنټرول کی رول لری چی دا عضلات په لاندی 
ډول سره دی: 


1 ۱٩۴٠٢٠١٥١ 0011006 6 

٧۷٧٥٧0٧٨ ٥ 6‏ للا 

500660٥ ٢٣٣ 6‏ للا 

۱٩۴6٢٠١١ ٥6 6‏ 1ل 

٧٥٥٥١٥١ 310603 506۱06۳١ 6‏ للا 


په سترګه کی مجموعاآ 7 دانی ارادی عضلات دی چی پنځه دانی یی دغه عصب کنټرولوی او 
هغه دوه یی ددی عصب په واسطه نه تعصیبیږی چی هغه دوه نور یی په لاندی ډول دی: 


په 


٤٠٥٢٥٥١٥ 6٣١6 6‏ لآ 


کوم چی د شپږم ٥٥٨١٥‏ 6۳3713 په واسطه کنټرولیږی. 

6 نا )05۱ 6٥٥٥‏ م50 فلا 
کوم چی د څلورم ٥٥٨٥١٥‏ 6۳3131 په واسطه کنټرولیږی. 
له دی عصب سره پاراسمپاتیک ۴0٥‏ هم ښکته کیږی سترګی ته راځی او د سترګی غیری 
ارادی عضلات تعصیبوی. په سترګه کی دوه دانی غیری ارادی عضلات دی: 


۱۱٠٥٣٣ 6‏ قا 
)6٤ 0301136 6‏ 5011۱6 للا 


دغه عصب د 0۳٣٥٥‏ ۱۱0 د ٥٢م ۸٧:٤‏ څخه منشاء اخلی د 0۳٣16‏ ۷۱۱0 په ۳131 ٥٥۶٣‏ 
3 کی موجود دی. 


نو دا عصب به د 53 6؟ ٥٥٥٤ ۳٧131‏ څخه ١۱۱0016 ۳٥٥٥٥ ٥٥٥٥٥‏ ته راځی او د همدی 
ځای څخه به ۳131٥55٥‏ ۸1 ته راځی او له دی ځاىی څخه به د یو درز په واسطه چی 
50٥٨0٥ ۱٥3٥ 6‏ نومیږی ۷٧٤٧٧‏ 00/13 ته داخلیږی او د سترګی عضلات 


‫۳" 


دعصيیبوی . 6 ٥٥٥٥ ٧۵٨‏ که لک ۱۷۱ 


هد احه ٥٥۱ص‏ 0د 
يښ سل سل سټټا 


کش ۵ ۱٥٠٥‏ م۷0د 
( ۳ ۲۵4ص ) 


ینعم اه 13٧۵‏ 
٧۳٧١‏ »ل2 


نټ شننیا 
٢ل‏ للت یسشسنننا 


خيټت سبیناننا 
)٥۴66 ١(‏ 

11/۵۱٥٥ اه‎ 6 
)٥م‎ ۷۷٥۲٨۵ 3٥9۵ 0٥٥۷3۴ ٧٧ 


6 0-0 011۹ ۳۱9۳ ه500 
٤ه‏ موک ۵ه فمعمم ادم 1۷5۱٥۳۴‏ 
م6 ۳٣٣٣‏ 2۶۳۱6۳ 


(وم م0 

٢‏ ۱6#م هی 

٢٢‏ سر 67 ( ۵۳۵۳١)‏ وا یا 
سا وس 


تنا 
(۱۱١م)‏ 
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20 0 ۴٨1٨.۶ 
ود»9۱۱١١‎ 1 ۷٧( 


1197 1 6 1۵٣۱۳ 0۱10 م6‎ 
10) ۳۱م‎ 9۳٣ ۳٤٣٣۶ 6 
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4: )٧١ ٧٠١۷: ۲۳6٧١٥٣٤٥١ ۹ 


دا عصب هم حرکی دی یعنی د عضلاتو سره کار لری د سترګی یواځی یوه ارادی عضله 
کنټرولوی چی ورته 5006۱0٥ 00110106 ۱٥٥٠/١٥‏ وایی. 

دا عصب د 0۳317 ۱0 د ٥٢۳م ٥٥٥٥‏ څخه منشاء اخلی. دا یواځینی 1٥٥١٥‏ 6۳373 دی چی 
د 030 ۱۷۱۱١‏ د ٣٥‏ هم ٥٥م‏ څخه منشاء اخلی. نور ټول ٥1٥٥١٥‏ ۳7131 د 0۳3 ۷۱۱0 د 
۳ ۸ څخه منشاء اخلی یا تری اوځی. 


او دا یواځینی ٥٥٥١٥‏ ۳731 دی چی د سر په داخل کی زیاته فاصله وهی. 


دا عصب د 0۳31٥‏ ۱۷۱۱0 د ٥٢م ۴٥٥٥‏ څخه ١٥٥٥ م۳٥131 1١٥5٥‏ ته ځی بيا ٥۷۱۱0016‏ 
(١ 3‏ ( ته بیا ۳٧٥131 ٥٠٥٥٥‏ ۸۲۷1 ته ځی او بیا د 5006۱٥٥ 0٥٥1/٥31 11550٨٥‏ په 
واسطه 3۷٧٧۷‏ 0۳01131 ته داخلیږی. 

سيسبب 800060 


72 0046 
: 110 
مو 


سلن))0)ع80 
صا 0013 


٥ 


۵٧۷ 
٥۵٧٧٤ )1۷( 


ک ۳١١ ۷:۰ 1۳۱٣ع 6۱٥٥١‏ :5 
ددی عصب نوم له دوو کلیمو څخه اخستل شوی دی: 
3م 
5 66901132 


5 د 8۲٧6) 6٥‏ یا څانګو په معنا دی يعنی 6:1391چ ۳۲ ورته ځکه وایی چی دا په 
اخیر کی په دری څانګو باندی ویشل کیږی کومی چی په لاندی ډول دی: 
001111131۹71٥ 77‏ :۷1 لا 
٧۷۱٠۱٥١ ۲٢‏ :۷2 قا 


۱۷۱١١٧0۱02 018(# ۲١٨‏ :۷3 قا 


دا عصب د ٥‏ څخه منشاء اخلی او د نوعیت له نظره عصب دی يعنی هم 56٧50٥١‏ 
دی او هم ١۱٥٧٥٧٩‏ دی. 


٧٧‏ يیعنی ددی په واسطه د لاندی ځایونو د درد احساس کیږی: 


۳٣) - 

0631 311۷ 
٥106056 - 

۱3۳3 ۱۱٠531 5105 "- 
11٥٥0 "- 


او د 1٥٥‏ برخه یی د عضلاتو سره کار لری هغه هم د 6 ٧/1351 60۷ ۱5١٥‏ یا 
6٧/11 6‏ سره. 


دغه دواړه ریشی يعنی 5٥٥٥٥۷‏ او ٥٥٥٥٥‏ ریشی ٥٥0٥٥ ۳131 ٥٥٥5٥‏ ته راځی او ددی 
څخه بیا ٥31 1٥٥5٥‏ ۱10016 ته راځی او په دی ۴٣٥٣‏ کی 5٥٧50٢۷‏ ريشه 

0 کوی یعنی متوسع کیږی چی ورته 8538116 6110131 چ ۲۲1 يا 6955٥ ۱3١0‏ 
7 وایی. 


ددی 6378116 څخه لاندی په جلا شکل سره حرکی ريشه یا 101٥‏ وجود لری. 


لکه څنګه مو چی مخکی یادونه وکړه دغه 875116 ٧1131‏ ۳۳/5 په دری برخو ویشل 
کیږی: 


3 ۷1: 0011111111) 7 


دغه شعبه یی 100946 حسی یا 56٥٥٥۷‏ ده. حرکی ريشه نه لری او د 5006۳16٥ 0٥01631‏ 
6 په واسطه 3۷٧٧٧‏ 0۳/131 یا د سترګو جوف ته داخلیږی. او هملته خاتمه پیدا کوی. 


٧۷۱٠٨1٥٣٩١١ ٢‏ :۷2 قا 


دا هم 10094 حسی یا 5650٥۷‏ دی او دا د |اد»5 څخه د ۴٥٢٣٥٧٥٥ ٢٥٥00٧‏ سوری په 
واسطه خارجیږی. 


٧۷۱٠٧١١٩0۱7018 ۳(# ١٢‏ :۷3 قا 


دا مخکی له دی چی د |اد»5 څخه خارج شی نو دی سره ١160٥ ٥٠٥٥‏ هم یوځای کیږی نو 
کله چی د 5٧٥٥٥۷‏ سره ٥٥٤٥٠٥‏ یوځای شی نو له همدی امله دی شعبی ته ٧»)‏ وایی یعنی 
دا ٧‏ شعبه ده. 


کله چی »۸ شوه نو دا د | »5 څخه د یو سوری له لاری چی هغی ته ۴٥٥٧٧٧٤٤٥ 0۷٥1‏ 
وایی خارجیږی. 


دا دوه ریشی يعنی 56٧50٥٥٩‏ يی ۷01016 پوری د نښتو غاښونو پوری راځی؛ لاندی 
شونډه هم تعصیبوی او ١٥٥٤٥٥٥‏ یا حرکی شعبه یی ١35٤/00 ۱٧۱5١٥6٩‏ یا د شخوند وهلو 
عضلاتو ته راځی يعنی تعصیبوی یی. 

1116 ۱۲۱069٧11131 ٥6١٧١6 - ٧ل‎ - 


50060٥ 00/13 6 
01131116 0/5100 )۷٧۹( 


۱99۱03۵ 76 


: 3013 5و 
٥٨٣٧٥ )٧(‏ 1۳۱967103 که #٨‏ 
٩5‏ 1 ۷ 


3013 لک‎ 7 113113۳۷ 0۱/5/٥0 )٧ٍ( 


(ږ٧۷)‏ 0/1500 11301010013۳ 9" »اا ر0 ٢‏ #0 
- : زا 


ورب 


٧٧131 0٥۵٣٣6) 67 


۴0٥۵۲٥٥ 6‏ اسو 


۸1606 1 
0/0٧17 
0/1500 (ږ۷)‎ 
٧٨٠0/0013 (١ 67 ١ ۵565 
»د10‎ ٥ 


۳ هن30 
267 
٩۹5‏ 


۸160١ ٥0 
02/9۴ 5 


0٨ 


6 66 767 


۹6 3١ 
20م‎ 
٨۱٥ 


١٥٥۵١ 76 3 


ننس 
0٥ ٥٥ ٠/۵ ٩6 ٧.» ٥‏ 05171001100 (۵) 


۸016701٥ 069۱ا٧‎ ٤) 
093516 6 


(ږ۷) ٥٥٥٥٥ ٥۲۵٥٥7 ٧٥ ٥٩١ ۱3010013۳ 09۷/51٥‏ (ع) 


6: 6٥ ۷٠:١ ۸0066١٨1 ۹ک‎ 


دی عصب ته دانوم ځکه ورکړل شوی چی د سترګی د 0061166 سبب ګرځی وحشی 
خواته. د نوعیت له نظره دا 0٥‏ دی او د عضلاتو سره کار لری د سترګی د 13٨۳3٥‏ 
٢٣٢ 6‏ تعصيیبوی. 


7 لم ١۸هد 7۸9١١١‏ 
ځخفک کي 


دا عصب د و0١‏ څخه منشاء اخ ومړی ٥051 6۳311131 ٥٠553‏ ته راځی بيا ٥۷۱۱0016‏ 
3 ته راځی بیا 19553 ۳131 ۸1٠6۳)‏ ته راځی او بیاد 0۳ )5006 
١/٥3 6‏ له لاری 0۳٥/٥3 ٧۷٧٧٧‏ ته داخلیږی. که دا عصب خراب شی نو د 

3 سبب ګرځی چی ناروغ ته به یو شی دوه ښکاری. 


65 80/۵ 
3د 


3022107 
3ه 
3۵ 


023۹5 »۸00003 
لل تنا 


7: )٧١ ۷٠۱١ ۳٠٥۴۱٣١ ۹٩5 


دی عصب ته دا نوم ځکه ورکړل شوی چی د مخ په تظاهراتو 80651610 ٥٣٥٥٣‏ کی رول 
لری یعنی د خفګان او خوشحالی په وخت کی د مخ بدلون له دی عصب پوری اړه لری (د مخ 
پراځیدل او غونجیدل) 

د وظیفی له نظره دا ٧۷۱»‏ عصب دی یعنی د يوی ساحی حرکت هم انتقالوی او هم د یوی ساحی 
حس هم انتقالوی او یا 56٧٥٥٥٥‏ او ١٥٥٥٥‏ دی له دی عصب سره پاراسمپاتیک فایبرونه هم 
ښکته راځی. 


٧‏ یی ژبی ته راځی د ژبی ٣٤‏ 2/3 برخی ته او د غذا خوند پری معلومیږی او 
۳ یی د عضلاتو سره کار لری خصوصاآ د لاندی عضلاتو سره: 


٠‏ 1 لا 
٥٥٥٢٤٢ 6‏ قا 
٤۴٥٢ 6‏ قا 


پاراسمپاتیک فایبرونه یی د ارادی غړو سره کار نلری او د غیری ارادی غړو سره کار لری 
چی په لاندی ډول دی: 


)٥( /١٥١31007.607: 16 10/9113 77 


۱٧۴۳۷١١5 5516۲0 )٥(٧5( ۱ ٨ 


606 001158 قا 
00۱۱3٨0001۳ 6‏ قا 
۱٥۴۳٥٥٨٥١ 6‏ قا 


دا عصب د ٤٥‏ م څخه منشاء اخلی او د || »)5 څخه د یو سوری له لاری خارجیږی چی هغی 
ته 58٣135110 1٥160‏ وایی کله چی خارج شو نو د 3٩0‏ اچ ٥٣170‏ په برخه کی په 
څانګو ویشل کیږی چی دغه څانګی یی په لاندی ډول دی: 


7 806638 لا 
-)٤(‏ د ٢‏ سا 

٧۱٠٥١١0701 ۳( 7‏ للا 
٥00٥٥١ ٨١‏ قا 
72۷٤٧٥٧٧٧٣٥٣٧6١ ٨‏ للا 


که کوم ځای تخریب شی نو هماغه ځاى به غونجیږی که دا عصب خراب شی نو هغی ته 
٧‏ 2ک 860 وایی. 


0 


---0,0 7 
2303. 
پا‎ 
----- 2۳665 ٥6 
5/۱611 
003511 6 
٨3 فه‎ 


۸ 5/۱6١0 5 


۳۳٧6173 
2. 556 
. ل6 نان‎ 
4. ١٣١067 
ته‎ 


سا 59 07619 م۸۲۵ ٢ه‏ هه ه٤ 9٧‏ 0 څې )۴411 


8: ۱١ ۷٧٠۱٠١ ۷٥٥٤٩۱013۳ ت)06۱۱٥٥٣۳٥‎ ۹ 


دی ته ځکه دا نوم ورکړل شوی چی دا د 1٧٧٥٤ 6٥‏ د داخلی غوږ دوه ساختمانونو ته راځی. 
یو 016 ٥٠٧٧‏ ته او بل 6٠1163‏ ته. 


چی د 016 ۷٥٧٠٧١‏ دنده د موازینی یا )83131 ساتل او د 60٥00163‏ دنده داده چی په اوریدو 
کی رول لری يعنی ددی عصب په واسطه اوریدل کیږی. 
55 یا کوڼ والی په دوه ډوله دی: 

8۹6 --- 
په دی کی عصب جوړ وی خو لاره کی کوم مشکل موجود وی غږ تر 6060163 نه رسیږی. 

ار يی 

په دی کی اواز تر 6000163 رسیږی خو عصب خراب وی. 
6 یا دهلیز پراخه ساختمانونه دی او 6060163 بیا 567٥٥٥‏ یا تاوشوی ساختمانونه 
دی. 
دا عصب د وظیفی له نظره ٧‏ دی او د وم څخه منشاء اخلی نو دا عصب تر 
1١٥٤ ۴‏ پوری ځان رسوی. 


کله چی د ٥م‏ څخه منشاء واخلی نو ٥٥٥٥ ۳٥٧131 ٥55٥‏ ته راځی بيا ۳٥131‏ » ۱۷۱۱0016 
۵3 ته راځی او له دی ځای څخه بیا د یو سورۍ له لاری چی ورته 300517 1011١٧31‏ 
5 وایی ٧٥١ ٠٥‏ ته داخلیږی کله چی داخل شو نو یوه برخه به یی 006 ۷٥٧٩0‏ ته 


ء 


ځی او بله برخه به یی 6٥0601163‏ ته ځی. 


غوږونه دوه سوري لری: 


٨٧٠٣٥٣٣٥٥٥٨ 0051٥6 65‏ للا 
٧٧١١١٢١٥٨ ٥051٥6 65‏ للا 


5 ا٥6‏ عچ 0105500113۳۷ :)۸( ):9 


دی عصب ته دانوم ځکه ورکړل شوی چی دا یوه شعبه 61055 يعنی ژبی ته ورکوی او بله 
شعبه ١٣ ١/‏ يعنی ستوني ته ورکوی. 

دا عصب د نوعیت له نظره »۷ عصب دی يعنی هم ٥0٥٥٥‏ او هم 5650٨٥۷‏ دی. 

او همدارنګه له دی سره پاراسمپاتیک فایبرونه هم شته. 

٧‏ یی 6 اچ08٥٥‏ یا ژبی ته راځی خصوصاآً د ژبی ٥٥م‏ 1/3 برخی ته او په ٥٥٥‏ یا 
د غذا د خوند په معلومولو کی رول لری. 

پاراسمپاتیک فایبرونه یی غیری ارادی غړو ته راځی یا 81870 ٥/0170‏ ته راځی. 

او ٥٥٥٥‏ برخه یی د ١/1۳۷٧()‏ عضلی ته راځی چی هغی عضلی ته 31 عچ1 5۷۱0013۳۷ 
6 وایی. 


دا عصب د ١٥٥03‏ څخه منشاء اخلی چی کله منشاء واخلی نو د 8٥۳٥٣٢٥٧١٥‏ 08۳د اچ( له 

لاری د |اد »5 څخه خارجیږی او ٤0٠٧)‏ ته راځی په ٥))‏ یا غاړه کی په 8۳3٨6٥6٩‏ یا شعبو 
ویشل کیږی: 

۱۹5۱٥٨ 0۳٥٣٣۴۸: 6‏ للا 

٥٥٧5/113۳ 0۳٣٣: ٥٥‏ قا 

6 ا٥6‏ ع ٧۱١5۴١۱٥۳٩ 0۳٣٣٥٣۴٠: ٥٢ 5۴۷۱٥013٧۷١‏ للا 

١۱۳٣١١٧٩59٥) 0۳٧٧6٠: ٥٤6 ۷۷)‏ فلا 

٠۳٥٥٥۵٥ ۱۳٣٣٥٣۴6: ٥٥ 3۳٥٥٥0٥ 060٥۷ ٥ 65‏ قا 

٥٥٥1 71 


دغه شعبه د 6٥0170 0٥0٧‏ د 8۳٥16٥‏ برخی ته راځی يعنی په کوم ځای کی چی په 
دوه برخو ویشل کیږی. او 63۳٥170 0٥0۷‏ تعصیبوی. 


63٥٥٥4 7۷‏ په حقیفت کی د 0101٥‏ 60:60 مجموعه ده. 


دغه اخذی یا ٥60101٥‏ د ٧۷٥٥٥‏ او 11۷٥٥٥0013‏ په مقابل کی تنبه کیږی. 


مسیسسسسسسسسي۰س۰سے۰سےے۰سسسسسسسسسیښس سي يي ځلخےى۹۹۰-٩تي٩ييچيييو۲بپ‏ چب بپي۹۹۹۹۹سسسسسساك 


۱#» 5ک ناه‎ 00٧٢٣٣۸٢٣) ۷٢٢ ۸هت‎ ٢ م٧‎ ۴١)١١٢١٤٢٣ 


وه عا ول ووو نو سا 


٠٢ - :‏ ووه واو ونا 
٤۱ 27‏ 
29د 5٥۳٢۷‏ اه 6٥٨١٥٥‏ 


همهو اه هه مک 
همهلوه 0 ل٥‏ 5٧هد‏ 
«ه» 4۱6 ل۷11٧‏ 


٥١ م٥٧ ٤‏ 1ک 

٢ و‎ 

اه واد ته طقف وس 

یڅ ىاو ٥‏ هع 1/3 غ وه٥)‏ 1۹516 
وح هوحامهو غه 

»سلو ه)آوو٧-‏ وله ٢‏ ګل تاش 
۷٧‏ )٥ک‏ ع کد 

دود و 

٥٣٥٥٥٣٥٥ 1/3 ٥٥٨٥٤ 


۹٢۰و‎ 
۱۷١14 4۱6 مه‎ 


)٧١ (): ٥85٣٤١5 ۹‏ :10 
جمع یی اچ ۷٥‏ ده او د ک اچ ۷٧‏ تخت لفظی معنا مبهم یا نامعلوم دی يعنی دقیق سیر یی معلوم 
نه دی زموږ د بدن هری خواته شعبات ورکوی. 
د وظیفی له نظره 0« عصب دی يعنی هم 5٥٧۶0٥۷‏ دی او هم 1660٥‏ ریشی لری. 
همدارنګه دا هم د پاراسمپاتیک فایبرونه لری او ورسره ښکته کیږی. 
٧‏ کبرخه یی د 13۳٧۷١‏ یا خنجری ٧۷۱١۴١5 ٧٥٧٧٥٥٨٥٨٥٥‏ مخاطی غشاء ته راځی. 
6٧٣‏ برخه یی د ٠3۳۷٧‏ د عضلاتو سره کار لری. 


پاراسمپاتیک فایبرونه یی: څومره غیری ارادی غړی چی په سینه کی دی هغی ټولو برخو ته 


شعبات ورکوی. (زړه. سږی او نور) او هم د ګیډی زیاتره برخو ته راځی په استثنئ د 6 1٥٨‏ 
6 د ځینو برخو څخه او چ0۳ ٥9٥)‏ څخه چی هلته نه ځی. 


دا یواځینی 61 دی چی د غاړی څخه ښکته کیږی سینی ته راځی او د سینی څخه د ١٥١۷)‏ 
برخی ته ښکته کیږی. او دا یواځینی 6۸1 دی چی اوږودوالی یی د نورو په نسبت زیات دی. 


دا عصب د ۷٥٥0/۱3‏ څخه منشاء اخلی او د || »5 څخه د 8٠٥٥٥٥١٥‏ ۳د اچ( له لاری 
خارجیږی او غاړی ته به راځی. یعنی دا جوړه دی یا دوه دانی دی. دا دواړه کل اچ۷۹8 عصب یو 


٤‏ طرف ته او بل د غاړی |/)٥‏ طرف ته راځی. په غاړه کی ددی دواړو عصبونو 
ارتباطات يوشان دی خو کله چی د غاړی څخه سینی ته راځی نو ددی دواړو ترمنځ دغه 
ارتباطات بیا فرق کوی. دا بیا د حجاب حاجز یا ٧‏ چ/000 013 څخه تیریږی او بیا ګیډی ته 
راځی. 


په ٧٤‏ چ/01 03 کی یو ډول سوری موجود دی چی ورته چ 00٥7‏ 5001138631 وایی ددی 
سوریو له لاری 5 ا 50038 ګیډی ته ښکته کیږی او ددی سوری له لاری د با چ ۷٧٠‏ عصب 
هم ګیډی ته ښکته کیږی یا داخلیږی. کله چی ٥۷٥٢٧٧۷‏ ۸0000011031 ته داخل شو هلته ٢چ‏ 
65 عصب د 51:36 په خلف کی په 8۳٨)‏ یا څانګو ویشل کیږی چی ورته 
٥:6۳٥ 1 ۹1‏ وایی او یاچ 6٢٥ ۷٥‏ عصب د )5973۴ په قدام کی په 

کی 8۳٠‏ یا څانګو ویشل کیږی چی ورته ۸/1۳٥٥ ۷8531 ۲۳١٨)‏ وایی. 


8۳361165 0 ٥٣٤١5 ۹ 


۷١٧٧٧٩586١ 7‏ للا 
کوم چی ۱13٤٧١۳‏ 0013 تعصیبوی. 
۸۲٥۴١۳١ 7۹‏ قا 


د ۳٥٥٣٩٨ ٠٨٥‏ د ۸۳١١٥۱6‏ برخه تعصیبوی. 
۳۱٣٣١٨٣٥6١ 7‏ قا 


د )13۳۷ ټول عضلات تعصیبوی په استثنئ د 5۱٧٥0٨٥٣٣٧٩٥ ٥ا ٢٥/١٥‏ چی دا د 
نهم 6۳3٧3 ٥٥٥١٥‏ په واسطه تعصیبیږی. 


5006۱0٥ ٣٣١٥/٥٥ 7۹7‏ للا 
دا په دوه برخو ویشل کیږی: 
٧٥٣٧١١3 ۱۵۳١٩6٥١ 7‏ - - 
دا خنجری ته راځی او هلته 01٧۷٧0٧0 ٢١٤٢‏ )6۳ تعصیبوی. 
1٧١٢٣٧٤٨ ۱۵۳١٩6١ 7٩‏ - 


دا د خنجری مخاطی غشاء ته راځی. کوم ٧۱605 ٥60006‏ یا مخاطی غشاء چی تر 
٥٥٧٥۵١٩ ٥‏ پوری وی هلته راځی او هغه تعصیبوی. 


توو له دوا لاد سا 


دا عصب د 1٧۷٧‏ له څنګ څخه تیریږی او شعبه نه ورکوی خو کله چی یی د څنګ څخه 
تير شو وروسته دوباره بازګشت کوی يعنی بیا 13/۷١»‏ ته شعبه ورکوی. 


ته ځکه راځی چی هلته دوه کارونه ترسره کوی: 
- د 13۳۷ ټول عضلات تعصیبوی په استثنئ د 6١٥٧۷٥٥٥0‏ عضلی څخه چی هغه نه 


تعصیبوی. 
- د »13۳۷۸ یا خنجری ۷۱١۴05 ۱۱6٧٧۱0۳016‏ تعصيیبوی کوم چی د ۷٥۴٩٣٨٥ 6٣٥‏ څخه 
لاندی یا ښکته دی. 


٥٢0٥6 77‏ قا 


دا زړه ته راځی او 1٩‏ کموی. 


۷3058 6 


20 


۱٤/٧/۵8 6 


500707 2/9٥3 6 


2۵/13 2/063 6 
)٥١ 010٥019010 


۱١۱6٨ : 


دز ٢‏ نن 


303 5 


۱٠٩0١ ۷‏ : : و 
6 اا۱3؟ 


11:6۱ (): ۸666550٨۷ ۹ 


کومکی هم ورته وایی. کومکی ځکه ورته وایی چی په یواځی شکل سره غاړی ته نه راځی 
خو د ٤ب‏ اچ ۷٧٠‏ عصب شاته د کومکی عصب په شکل راځی. 


دا یواځینی 6۳٥13 ٥٥٧١٤‏ دی چی دوه منشاء ګانی لری: 


په 7 


- 5013 ۳٢ 


داد ٤١٤١٠٧٧چ 00٠٥ 5 ۷۱۴٥۵٧56‏ او ٨٧٥‏ 50031 څخه منشاء اخلی. 

- ۳۵٧٥٠۱3٣ ٢ 
له برخی څخه منشاء اخلی.‎ ٧٥٥١ 3 دا د‎ 
له‎ ٩٥٥٧٧٥٣ څخه منشاء واخلی نو د 0۳ چ۱38‎ 5031 ۳٣ چی کله د‎ ٥ ۳٨٤ 
سره‎ 6۳٥۹131 ٠٠٥٢ ته داخلیږی. چی کله داځل شو نو هلته د‎ 67313 6۷٧٧٧ لاری‎ 
وایی. نو دا‎ ۸66550١۷ ٥٥٣١٥ یوځای یا 110 کیږی چی کله یوځای شو نو دی ته‎ 


عصب بیا د ک لاچ ۷٧‏ سره یوځای د || 5٧٣‏ څخه د 8٥٣٣٧٧٥٥‏ ٨3ا‏ اچ( له لاری خارجیږی 
او غاړی ته راځی او هملته خاتمه پیدا کوی. 


په غاړه کی دا عصب دوه عضلی تعصیبوی: 


-- ٩۳٥0٥215 6 
--- 516٣10616100٧35) 6 


نو دا چی د عضلاتو سره کار لری نو دا عصب بیا د نوعیت له نظره یو ٠٥٧٥٩‏ عصب 
دی. 
)٧١ ()۱۱١ ٧۷٥5۱5١ 5۹‏ :12 
دا عصب ژبی ته راځی خو د ژبی د لاندی برخی څخه تیریږی. دا عصب د 3 ٥٥0/٥‏ څخه 
منشاء اخلی او ٥٠٧٧٥‏ عصب دی چی د ژبی ټول عضلات تعصیبوی. 
د |اد»5 څخه د یو کانال له لاری خارجیږی چی هغی کانال ته ۱٥50553 «٥)‏ وایی. 


3 
0100333313 


م16 

050165 / 
6 06 

ا03| 


03031 


0 ا3‎ 
٧۱9٧٧٥ )۱(( 


311 
5000: 
۵١ 06 


کې 5011131 


هر ٥٥١٥‏ 56113 د دوو وړو ریښو دیوځای کیدو څخه جوړیږی. 


- 100٥53 617 
-- ٥١٥١/٥٥١١ 7۳ 


دغه ريښي په 1٥٧١٧٧١١٥٢٧٥٧٥٨ ٢۳٣٧٥٧٥١٥‏ کی سره نږدی یوځای کیږی. 


۳ 003 په خپل مسیر کی پړسوب لری چی ورته ١٥196٤ ٠٥ 005 ٥٠٥٥‏ 
3 ويل کیږی. 


8۳3٨6٥٥ ٥٥ ۲۷0۱6٥ 6 


50۱٨3 ٥6‏ له ۲۵م ا3 5٥‏ سره د دوه ريښو ٠٥ ۷١٧٣٧٧٥٧ ٥٥٥(‏ ا٥٥٠0)‏ په واسطه 
وصل شوی دی. ٥٧٧٧٥ ٥٥٥٥‏ د 0٥٨۳ت‏ 50131 د ۸11۳٤ ۱٥٥٥‏ سره خو ٥٥٥‏ 001531 
بیا د ۳٢‏ دهع 50/31 د ٥51٥٥٥٥ ۱۱٥۳١‏ سره وصل دی. 


په هره خوا کی ۸1116٤ ٠٥٥٥‏ او ٥1٥) ٥ ٥٥٥٥‏ سره یوځای کیږی او ١٤٧١١١١٢)‏ 501031 
جوړوی چی هم ٥0٥٠٥‏ او 56٧٥5٥٥٥۷‏ فایبرونه لری. کله چی ۴۳١٢)‏ 501031 د 

٩ ۹۱‏ ته ورسیږی په ۸٧11٠۳) 8 ٥516٣٥ 3٧٧٤٢‏ باندی ویشل 
کیږی. 


)٥٥٤٣( 65‏ 00531 د ١١٧١٧۱١‏ 0۱ت ٥٥٧٢٩٧٥٧٧٥٥‏ ته نږدی عضلات او پوستکی تعصیبوی خو 
١٥٧٧٧٧٩٨٩١ ١‏ اوږده ده او ٥ 8 ۱٥٥١٥١٥١ 11٧٧۱‏ م ملا ته رسیږی. 


ک ۳ 50۱٨٥‏ چی 31 جوړی دی 8 يی د 6٠٧۷٥٥‏ د ناحیی. 12 یی د ۳٩٥0٥٥6٥)‏ 5 یی د 
١١٧٢٧‏ 6 یی د 59٥٥‏ ناحیی او یو یی د ٥٥٣٧٢‏ 63 ع6066 دی. 


مو لو مصفنجونهو ما ونو مس په مممو وتام ټم 


وح وخمت ۷ لاحدد مووک 


عنهدم ادعتګ صا امعمعمی) یکی عم له ختصصواعغهد 1.1ھ « 
:٤ک‏ اعع لھهصتحعد گه ععنهدصم 31 ء 

)٤٠٤ )8(‏ یب هم لیفةبصعصی 8 ء 

(11 ٢۳۴ح1116)‏ ی۷ ٥۵60‏ )م۴ 1217160173 ء 

(کګ 1ه 1.1) ی تم عهقطاحصن1 5 

(کک ه٨‏ 1؟) یک صل‌ی ۵د ۶5 


۶ 1 ھم لههو یی‎ ))٥٢ )عه‎ (٢ 


يا 


ډیر ٥٥٣٥٧٥‏ 50103 سره یوځای کیږی او دری ۶ با»(٠1١‏ جوړوی: 


٥6٢٧۷٥۵٢ 65‏ قا 
8۲٥6۱١١ 65‏ قا 


۱١١١00536٥٥١ 65‏ لقا 


2 او ٥٥٥٣١٧٥‏ 50۱ ۳11 پوری شعبات د و ٥81٠)‏ په جوړیدو کی برخه نه اخلی او د وتا | 
ترمنځ په سینه کی غځیدلی او شاوخوا عضلاتو او پوستکی ته شعبات ورکوی. 


۱۷/۲۱/1007, ۱٠۶۰ ۴٥۳۵7٥٥ ۲۵۹۸٨٣ ۱٥ ۲٥۵ه هاووال ٥ه هنا هف‎ 


يداو فا 


7 03 8: 
7/7 2١ ٨٥٣١/۴٥ 5 
لړل‎ )۴1-6( 


8۳6113 5 
)65-11( 


01 


ام ه۵3٩»ٌ1»ھ30‏ 1 
١٥5٥ )112-55(‏ ۱۵م 


- نند 

٧٥٣٥٧٥١ 6 ۳ 
5 
ښوا‎ 
۸1۱3۳ ٩6 
۱3013 6 
1/1039 ٩6 


۵١ 6‏ لا 
1٢٥1 6 6‏ 


)٥٧۷٠٧)٩١ 65 


د پورتنیو څلورو 6٢١٥6٥ ٥٥٥١٥‏ د ۷٥٧٧٧٥ ۳٠٥٥٥‏ په واسطه جوړ شوی چی شعبات یی په 


دوه ګروپونو ویشل شوی دی: 


ک )))٥۱٥٠٧٥٥٥٨٥(‏ 500616131 1لا 


چی دا په خپل وار سره لاندی شعبات لری: 


چی دا بیا په دوه ډوله دی: 


-- 1٥٥٥٥ 6610113 6 
- 6۳٥۵3٣1 3۳16013۳ ٩6 


- 1۲٥٧٥١٥٣٥ م0٥3٧16007‎ ٥٥٣٣٥٢ 01٥6 ٢ 


- - 50013 63۷1/013۳ 6 
قا‎ 06۳٩ 8۳٣١ ک‎ 


0۱٧٨۱1631111 77 


چی د 5چ ۷٥‏ ا ٧٧٥٧8٥٥٥٥‏ او 5۷٧٧0١167) ٥٥٥١٥٥‏ سره رابطه لری. 
٧۷۱١٨6١ 3(# 7‏ - 


کو عضلات ن 
م چی د سر تک بعصيیبوی. 
(تجصی عمتعو تما | اتس ع هته ؟عه عا 
٢ه٧وته ٠٣‏ هم6 
ډع- هت ) يڼ هععععیه غه ٥همم‏ ٥هو‏ موک ود بب می 
۳ 
ځا 


چچمۍت ۳ج ۴م6/ ون عونمۍدئ لړو سټټن 
(3- څک») اف ‌سصمیهه هعمه ۴هو 


وهو کګأل جوجام پعععمعهھ -له د هه )ل۳٧٣٧‏ 
(ه. ریک) یي تبه ل2 حطانت ٢ ٥٢‏ 


پچته مھ پټ نوححی ۵ () مه شنحانة صفمې 
لس دیسد 


91١٣٣٤١۱6 ٩۴6 
٥۷۱١١١٧٧٧١١١ هم وایی ځکه د حجاب حاجز». 56531100 او‎ ٥١٥٨١١٩ دی ته اچ013011738‎ 
سره کار لری.‎ 
دی او هم 5650۷ دی.‎ ٥0٥٥٥ عصب دی يعنی هم‎ ٧0 د نوعیت له نظره‎ 
برخه یی د 0130118 عضلاتو ته راځی.‎ ٥٠٥٩ د‎ 
ته راځی او ددی په 576 کی رول لری.‎ 0۱301۳8٧1 يی‎ 5٧٥٥٥ او‎ 
په واسطه پوښل شوی لاندینی مخ یی د‎ ٥81٥ حجاب حاجز دوه مخه لری. پاسنی مخ یی د‎ 


په واسطه پوښل شوی دی. نو دا عصب 0160۳98 ٧٧٥٧0٧3513‏ او 
7 تعصیبوی. 


دا عصب له ٠63‏ 64 او ٥1٥٨١٥‏ 5013 65 د ۳٥٥٥٥)‏ ۸۲ څخه په غاړه کی د تایراید 
عضروف د 000٥٥‏ 50060 څخه منشاء اخلی. 


دا عصب د 01301۳38١‏ د 001٥8‏ 63031 له لاری ګیډی ته داخلیږی کله چی داخل شو نو 
ځان بیا خپل هدف ته رسوی. ددی عصب د زیات تخریب له کبله م11 (اټکی) پیدا کیږی که 
دغه مع )1 دوامداره شی نو باید د 68۴ )6۳٥6٨۱ ۴ 3 ۶110 ٥٥(‏ لپاره وشی خصوصاآ دا 
په زړو اشخاصو کی وی او یا په تداوی کی ورته د 3چ )۹116 شربت ورکول کیږی. 


- 
مععب 


7۶ ٩٢٩ ٢٨-٢ 


8۱3611131 65 


د ټولو څخه غټ وږ«|م دی یوه برخه یی په ٧٠٧٧)‏ کی او بله یی په (١113‏ کی موقیعت 
لری. په 11 ٥٠م‏ کی چی څومره عضلات وی له دی څخه ورته شعبات ځی. ددی په 
ترکیب کی ١66 ٠.65‏ 67 68 او ٥٥٨٥١٥‏ ٥۱م‏ ۳1 د قدامی )13 برخه اخلی. 


001531 530013 6 
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030 6 116013 1103 6 


31 006) 5005630013 6 
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۱3١ 6 0‏ 
0 
6 
5005030013١ 6‏ 
115 0 3 35 03111 
سی ٤0‏ 


م٣۲/9۲٢‎ 62006 بط‎ ٥٨ ٧٥6۷-٠۱ ٥۳۴م‎ ۵١٥٤۴ 
کاجاو ۲۱ الظ‎ ٥٢٠ 


1ددأدأأشلأطأاهأآأ1ظه 7477-7711 ۸27721 
سي 


» نظره دا و1٥‏ د لاندی برخو څخه جوړ شوی دی: 


-- 61٤ 

-- -١۱) 

-- - 1-٨00 
- - )ه٢‎ ٤ 


٠. 
لری:‎ ٥٥٥ پنځه ریښی یا‎ 

- 5 

- 6 

- --7 

- -8 

1- -- 
د ٥٠م‏ د یوځای کیدو څخه )۳۳۷ جوړیږی. که 5 او 66 سره یوځای شی نو 0006 
416 جوړوی» 7 ريیښه په یواځی ډول سره ١۳)‏ ۱۱0016 جوړوی او کله چی 8ج او 11 
سره یوځای کیږی نو 1600٥6٥ ١٣١٤١٤)‏ جوړوی. 
هر ۳١٣)‏ په دوو برخو ویشل کیږی چی هری برخی ته یی 0۷56 ويل کیږی. یوته یی 
0 0066 لا ويل کیږی او بل ته یی 010156 10/6٤‏ ويل کیږی. 
د 0100 000٥٨ ١٧١١) 0006٥٥٣‏ او 01۷15۱00 ١۳١١٧١) 0006٨‏ ۱۷۱۱0016 سره یوځای کیږی 
او ٥۳05‏ جوړوی چی ورته 60 ا٤ 13١٨۳‏ وایی. 


16/٥٥ ١٧١١١٢) 0006( 707‏ په یواځی ډول سره ۱١٥١0731 6٣٥‏ جوړوی. 


۱٥٥١٥٥١ او د‎ ٧٧۱۱80016 ١۳١١٢) ۱٥٧٥١٥٥١ 01050, 00106۳ ٧۲١١٢) ۱0٥١٥٥ 0115160 او‎ 
جوړوی.‎ ٥051610٥ ٢٥٥ سره یوځای کیږی او‎ ١۳١٢) ۱0066١ 0 


د 0۷10 د برځی څخه یی کوم عصب منشاء نه اخلی یا به د ٥٥٥٥ ۳۳۷١)‏ او یا هم د 
ک ٧٢)‏ څخه به منشاء اخلی. خو زیاتره یی بیا د 5 څخه منشاء اخلی. 


ددی عصب د ٤٢‏ څخه دوه عصب منشاء اخلی: 


- - 1۱٥008 110۳٥66 ٩۴6 
- 0601531 50003۳ ٩٥6 


د ٧٤‏ له برخی څخه یی د 16 006۳٥‏ عصب منشاء اخلی چی هغه هم دوه دانی دی: 


- 50013٥ 50013۳ 6 
-- ١٥١٧١ ٥٢ 5١٥613۷13۳٩ 6 


د ۳۵ع 13٥٥٥٨‏ څخه لاندی عصب منشاء اخلی: 


- ٧۱۷۱١١6١٥١6 0 65 
- 1٥3٥1٥6۲٨ 0) ٥ 
- 1٥٨٥٥٥٥٤ ۳٥٥٥ 0٥ ٩٧٥١١٨٤ ۴6 


د ٢٠م ۷٥٥٧0٨٥‏ څخه لاندی شعبات منشاء اخلی: 


- 0۱۹٣١ 6 

- ٧۷٧٥٧60٧۱٨٩ م٨٥٥ا‎ ٥ 

- ۱۷۱٩6٧۱٨٩ ٥٥٥٥ 0٥ ۲٤٢٥٣٠٨٢ ٥۴ 

- ۱۷٧٥٧60٧۱٨٥ 0٥٩٧٥٥0٨٥٥ ٤٢٥٥6 

- ۱۷٧٥6٩60٧۱٨ 0٥٩٧٥٥٨٤٨ ٤٥٥١6 


د ٥:٥٥٥ ۲٢‏ څخه لاندی شعبات منشاء اخلی: 


- ١,06٥ اداد‎ ٥0038۳ 6۴6 

- ١٥٧١٧٩ ٥٢ ٠۵٤51٧٧١٢ 00٥ 6 
- 1۱٥٥١٥٥ د١١‎ 500۳ ٩۴6 

- ۸٠٥٣٣ 6 

-- ٩3013 6 


۱۷۱١56۴١۱١٩ 00011٥3٧16005 6 


دا د کلام 8۳6١31‏ د ٢۳م 1٥٥٥٥٨٥‏ څخه منشاء اخلی. دا ٧٧/٠0‏ عصب دی يعنی هم 
67 او هم 56٧5٥٥٥٩‏ دی. 


٢٣‏ برخه یی د ۸۳۳ قدامی برخی عضلات تعصیبوی او 5٧50٥‏ برخه یی پوستکی 
تعصیبوی خصوصاآ د ۴٥٣٥٥٨٥‏ د 03۳٤٥‏ 131631 پوستکی. 


۱٥0131 6 


دا هم د )ام 8۳٥٥31‏ یوه شعبه ده چی د ٥:٥٥۳) ٥ ٢۵‏ څخه منشاء اخلی یو 
60 عصب دی. 


7 برخه یی د ۸۳١١‏ او ۴٥٥3٣٣٥‏ د 03۳ ٥051٥٥0٥‏ عضلات تعصیبوی او 56٧50٨٥٩‏ 
برخه یی د 1310 پوستکی ته راځی او د لاس د 001531 برخی 3 نیمی وحشی ګوتو پوستکی 
تعصیبوی. 


۱٨۹۱١١ 6‏ لا 


دا هم د ک د)١‏ |م 8۳٥۱31‏ یوه شعبه ده چی د ٥٥0131 ۳٢۵‏ څخه منشاء اخلی. دا هم 
06 عصب دی. 
٣٢‏ برخه یی د دوه برخو عضلاتو ته راځی: 
د لاس ټول عضلات تعصیبوی په استثني د ۳٠٠٠٩٣‏ او لومړی او دوهم 0171١31‏ | 
عضلاتو څخه. 
د ۴66٥63۳‏ د ۸16۳160٤‏ برخی دوه عضلاتو نیمه ای انسی قسمت (۴ )٧۱ 60130 13١‏ 
ته راځی چی دا دوه عضلات په لاندی ډول دی: 
٧٠٥٣) 63۳0110113۳ 6‏ - 
١٠٥٣) ٥٥ 08110۳١ 65‏ - 
۷ برخه یی د لاس پوستکی ته راځ د لاس د یو نیم انسی ګوتو په اندازه او د 
7 او 001531 پوستکی تعصیبوی. 


۸0۱۱٣٣ 6 


دا هم د کلام 8۲٥۱31‏ یوه شعبه ده چی له ۳۵ ٥٠:٥۳) ٥٥‏ څخه منشاء اخلی او د 
6 0601068 او د هماغی برخی پوستکی هم تعصیبوی. 


110٥٥6) 501113 ٩ 


هغه عصب دی چی د سینی له برخی څخه محيط ته ځی دا له ٤1‏ څخه تر 1٩12‏ پوری 12 
جوړی لری. لومړنی 11 جوړی يی د 1٩٣٥053 501031 ٥٥٣١٥٥‏ او دولسمه جوړه یی د 
5١٥۵ ٥٥٥ ۱٨۵ ٥۹‏ په نومونو یادیږی. 


هر ٥٥٥١٤٥‏ 5013 د نأ یا پښتیو لاندینی 8600٥٥‏ څخه تیریږی او په ٠٧٥٥٥٥ 00٥0٥٥‏ 
کی یوه 676,6 ده چی د ٧٥٥٥٥ ٥٥٥‏ ۵ دا5 په نوم یادیږی په هغی کی تیریږی د ۷۸١‏ په 
شکل یعنی ۷٥٠٧, ۸۳٢٢٧٤, ٥0٧١١٩‏ د هری پښتی څخه لاندی دا دری شیان تیریږی. 


دا یواځینی توت 3٨م‏ د دی چی په یواځی ځان سره کب)»16٥‏ جوړوی. 
دوهم 1355161600 یی: 


- - ۱٧۷٧١٥٥ 10٥٥6٥6) 50113 6 
- ۸۱٧۷/6٨1 1۱٥٣٥6٢) 01113 ٩6 


ا ۷٢‏ خاص اعصاب دی او یواځی د سینی عضلاتو او پوستکی ته شعبات ورکوی دا دری 
دانی ۳۷١/6٥٨ ۶50/١3 ٥٥٣٥١٥‏ دی: 


۸٧۷٢٠٥١‏ د ۳1 څخه تر 3 پوری او د 7 څخه تر 712 پوری شعبات ورکوی» ۳1 او 3 یی 
د سینی څخه علاوه (٨‏ ٥١م‏ ما ته شعبات ورکوی او ۳7 او 112 يی 03۳ ۸060101031 
ته شعبات ورکوی. 
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دا د ۸۵00٥‏ په ٥:٥٥٥ ٥/٥٧١‏ کی د 0٥ ٥۱٥٥٥٥‏ ز۱۱ ٥35‏ څخه شاته موقیعت 
لری. د 1 څخه تر ٥1٥١٥‏ 50/3 14 د ۸٧1۳10٤ ۳٠٣٥‏ په واسطه جوړیږی. 


10٧٧067 65‏ 0 8009 
نظر دی ته چی د ٥٥35 ٧٤١٧٥‏ د کومی برخی څخه وځی: 
۸۱٧٥٥٠٢٠٥٢١ 7‏ - 
هغه شعبات چی د ٥6م‏ د عضلی د قدامی برخی څخه وځی. 
٧۱٥03 67‏ - 
هغه شعبات چی د 6م عضلی د انسی برخی څخه وځی. 
1٥3٩٥6٣٣٤ 6767‏ - 


هغه شعبات چی د وه وم د عضلی د وحشی 667 څخه منشاء اخلی. 


۸٧٩٠٩٢٧٧١ 7 


ددی څخه یواځی یوه شعبه وځی: 
۴6۳٨۱٥٥٥١ ٥6‏ 66113 للا 
دغه عصب دوه برخی لری: 
٧ |‏ -- 


کوم چی تناسلی برخو ته راځۍ. په نارینه وو کی دا د ۳٠5٧٢)‏ عضلی ته راځی او د 
5 په پورته کولو کی رول لری. په ښځینه وو کی بیا دا (٠٥‏ 13013 ته ځی. 


انس د 
دا برخه یی د «اچ 71 قدامی پورته برخی ته راځی او د پوستکی تعصیبوی. 
٧٥٧٧٧٧٥١٣) ٧٢‏ 
که د نارینه وو د ورون ( اچ )۳٣‏ پورتنی برخه د یوه تیره څیز په واسطه )»5 شی نو 
5 پورته کیږی ځکه دلته یو عصب راغلی دی نو دی ته ( 67١735١۳) ٢‏ وایی. 
٥۷۱١٧0131 67‏ 

له دی څخه دوه عصبه وځی: 

6 0010۳۴667 قا 


دی ته ځکه دا نوم ورکړل شو چی دا ٥٥ ۷٧)‏ ته راخی او هلته د 0010۳3160٥ 6٥٣٣٧٧٧١٥‏ له 
لاری خارجیږی او )اچ ۳٢1‏ ته راځی او د 1چ1٣۳‏ په ١٥٥0131‏ برخه کی 51 او عضلات 


۳" 


دعصيیبوی . 
٨/٧ 11‏ لا 


دا د 4| او 50/٧۱ ٥٥٥٣١٧١‏ 5ا د ۸٧۱1۳۱6٥ ۳٠٣٥٥‏ مجموعی ته وایی. دی ته ځکه دا نوم 
ورکړل شوی چی هم د 1٧00٨٨‏ له ناحیی څخه وځی او 59۳٥‏ ځکه ورته وایی چی د 
5م ا٥٥536‏ په جوړیدو کی برخه اخلی او ۳۳١٧٣)‏ د دوو ریښو څخه منځ ته راځی. 


٥٥٥6٥ ٩١٩١ 677‏ | 
لاندی شعبات تری راوځی: 


- 1110٧۷00835 6 

- 11۱0150۱1 6 

- 1316٨٨٥ 013٧16005 ٥٢٧٧٢6 4٨ 
- -- ٥٧0٥٥١ 6 


٤٩٢٣٠٧٣١ 1281 6‏ مس 


١1 وو تفا‎ 8-٠ 
 تت-‎ ۱۴۳ ٢-٢ 


--1٢ ۳ 


۱۱٥١٢ ۳7 
۱1169۱1١ 1 ٣ --- 20 ل1‎ 


اوه دوو ۰٧٢‏ و عا 


-- 3۳۵ ۳۳٣۴ 


٤٤۳۵٤ ۴٤۴۳۳٢١‏ ها 
ګلا٥۵٤‏ مهال 


هم وه د ه٢٤٤‏ و 
و هاا 


۳ه راه ٣هد‏ دع ۵۴ 
م01 ن0 


--4١١ ۳۳٣۴ 


5٣٢ ۳۳٣۴۶ 


۳١ ٨‏ ه5 ۳١۹١‏ دا 


536٥٥١١ 5 


دا 5 د(١‏ په ع٠۷٠٥‏ کی جوړیږی( په حوصله کی د یو پوښ یا ۴٣۶١‏ څخه لاندی 
جوړیږی) 


دا د ٠.52 51 ٤5 ٤4‏ 53 او 96۲۱6٥ 054 50۱ ٥٥٣٥١٧٥‏ د ۸۱۱٧١٧٣٠٤ ٧٠٢٢٥‏ برخی په 
واسطه جوړیږی. 


4 او 5| ته ٧١١٢)‏ 10100536731 هم وایی. 


و12 


٥1)٥ 6‏ )۱6 للا 


دی ته رګ نثاء هم وایی دا ورته ځکه وایی چی ددی امراض نسبت سړو ته په ښځو کی زیات 
وی د 16٥٥٥٥ 11١۵‏ اکثره عضلات او پوستکی ددی په واسطه تعصیبیږی. دا په ټول بدن کی 
تر ټولو اوږود ترین او هم ضخیم ترین عصب دی ٥٠/۷)‏ څخه شروع کیږی او تر ۴٥٠٣٥‏ یا 
پښی پوری رسیږی. 


١31٧۷3۷ 0٥ 563116 6 6 


دا عصب د )٠م‏ څخه شروع کیږی او د )۷١م‏ څخه د 6631٥٨ 51311 1٠٣٥٨٧٥٥‏ له 
لاری خارجیږی او 6101٥31 ۱05١٥6‏ ته راځی او د 1060131٥٨131‏ برخی څخه تیریږی او د 
1 شاتنی برخی ته راځی. دا عصب د 6101631 د برځی 5000131631 څخه نه تیریږی 


ځکه د ستنی لپاره هغه مناسب ځای دی. دا عصب تر ٥600111631 ٥٥55٥‏ کوم چی د ٥091٥٥‏ 
۳ شاته موقیعت لری هغی پوری راځی او په دوه برخو ویشل کیږی: 


-- 110131 6 
- 0٧۱٥٥ ٥٥٢٥٥٥3 ٥٥٣٣٧٣٣ )۳۴۱١ 0۱٣۳ ٥٥٢٥١٥( 


110191 6 


دا د 5١13176 ٥٥٨٣٧٥‏ څخه د ډو وه؟ 1ه 1٥0|ن ٥٥‏ په علوی برخه کی منشاء اخلی او دا په چ» | 
کی د 0131 هډوکی په امتداد ښکته د (6٤‏ ۸016016 پوری راځی. 


کله چی ۸101٥6 (61۱٥٥‏ ته ورسیږی نو په دوه شعبو باندی ویشل کیږی: 


- ٧۷٧٥٧60٧۱٨٩ ام‎ ٥6۳ ٥٩6 
- - 1316٨ 01316۳ 6 


٥٧٨٨٧٥0٥ 0٥6٧٥0٥31 )۴1)901٥٣( ٥۴6 
پوری راځی او هلته په دوه برخو ویشل کیږی:‎ ٤١٠٧٧ دا په چا کی د 3 اع هډوکی تر‎ 


-- 5006٨613 ۱1 ٩٥ 
- تم م066‎ ٥٥٧٥6٥ 6 


دا دواړه د ۴٥٣٣٥‏ یا پښی 060٥53‏ برخی ته راځی او هلته ټول عضلات او پوستکی تعصیبوی. 
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په بدن کی ترټولو کوچنی ترین ک ١1٠»‏ دی. 


د 54. 55 او د ٥٥٣٥٧٢‏ ا٨6٥‏ ع )»6 په واسطه د 6٠٠)‏ هډوکی د پاسه په حوصله کی 
جوړیږی او له دی څخه یوه شعبه منشاء اخلی چی هغی ته ٥٥٥١٥٥‏ ۸06066893 وایی 
یعنی دا د وا« شاوخوا ته راځی. 


: 9 


ه1 
٠۴‏ وی ه م ٥٥۷‏ ه111 
-ِ يم 3اء لااو نه دو یی 
پمه چ 
استم 
ها لصف کس مه هټل اا 
یق ا1 
ړو اوصهعائ مت 5 
وی س-- 
سن څک 
نی تف 
اق -- 
ع تن مسا پر سه 
اه‌حه داي .111۴ 
3 پس 
دو م يځوو 
رب اوق وه ق ین ۳ / 
سو 
تمه چع - 
يپ تت 
سب 3م 


د د ور وز د اا 
لس تسان ههد 
او 


۸١٣5 )۸١1010٧۱۴ ٥6٧٧١٩١٤٤٩ 5۷٤٧٥٧٧ ( 


دا هم د محیطی عصبی سیستم پوری مربوط دی یعنی له مرکز څخه محيط ته ځۍ. دا دوه برځخی 


--- ۳6 


--- ٥3۳۹۵ ۴6 سا‎ 


0( 065 6 0 ۴65 6 
۱9 تا ه1‎ ۳۵۱٣١ 7 10 196٥ 110۵6۱6 6 
)6۲۵٥۱3ا‎ 11065( ٢ ۱٨03۳ ۱۵م‎ ٠. 


له ه2 


586۲٥ 50۱٨۵١ ٨. 

تل سف 823 ٢ل‏ قفا 3 

1106۳5 ٥٥ 96 1106٥5 8۳6 ۳ 

ښ٢٢٢٧ل‏ فا 80 م23۱۴ 9:0۳ 80 

2٥ 96‏ 1815 لو و نا 
6 8 وت 0 
اا ٥١‏ هوات 
ينن 


دوی د بدن غیری ارادی غړو ته ځی. دوی هر غړی ته یوځای ځی او د یوبل ضد کار ترسره 
کوی په استثنی د لاړو غداواتو چی په هغی باندی يوشان تاثیر لری يعنی که زیات شی نو تنبه 
کوونکی تانیر لری. 

سمپاتیک له دوو ځایونو څخه خارجیږی: 


۱10٥٥6٢١) 7‏ -- 
پاراسمپاتیک هم له دوه ځایونو څخه خارجیږی: 
۳٣٧٣٣١١١ 77‏ -- 


5۷٧٧03111611) ١٧٧١١١١ ۲٧ 


5۷٧٧0١١ 3‏ یا ورته 13اچ3ج ٥3۳٥ ۷٧١٢٢٥٥٥٧٥٥٥‏ هم وایی دا هغه 113 چ6378 
ګانی دی چی د ۳٤٣‏ ا3 50 سره موازی سیر لری. 


۳۳٥35101 6 7‏ د 13اچ6378 څخه مخکی دی او د ٣۳ی‏ 5031 څخه وروسته 
واقع دی کله چی دا سمپاتیک فایبرونه راوځی نو ددی 638113 سره یوځای کیږی چی 
همدی ته 10۳ ۴ 1101چ3چ ۸/٢‏ ويل کیږی کله چی له دی سره یوځای شی نو له دی څخه 
بل ۴۱٥‏ وځی او هغه راځی د اعضاوو سره یوځای کیږی چی هغی ته ٥٥5٤٣‏ 
67 6 3چ ويل کیږی٠ 810٥٥‏ )1001اچ 3چ ٢۳٥‏ لنډ فایبرونه )50۳٥ 0 ٥(‏ دی 
او 01١‏ 11چ3چ ٥‏ اوږده (11061 چ٥٥|)‏ دی. 
د 10 ٥۳٥83510016‏ د نهایت څخه ٥١١۷٢٥٥0٥٥٥‏ افرازیږی او د ٣‏ 
67 5110۱6 3ج څخه بیا 0۱٥0١١٥‏ او ١٥٥0٥٥017106‏ افرازیږی. 

ص- اا 


سا 


شا 


٥٥٣ه‎ 5۷٧٧۱03166 67 


پاراسمپاتیک چی کومه عضوه تعصیبوی دغه 106 )5۷۲03111617 ٥3۳٥٥‏ هغی ته نږدی 
موقیعت لری. 

لکه: پاراسمپاتیک چی زړه تعصیبوی لو هملته یی 63785113 هم وځی او 3:8511011۴چ ١١6‏ 
16٥ 3‏ ورته وایی. 

ددی 535/610٥ن‏ لنډ یا 5٠٥٥‏ او 1106۳ 351100۱6 ع٣٢۳۳‏ یی چ٥٥60|‏ دی. 


دا دواړه فایبرونه یعنی د 1106۳ 51101۴ چ۳6٥‏ او 1106 51101 0چ ٥٥٥۶٥‏ څخه 
6 افرازیږی. 


محوايموه 


ابس سم هم-0 
#مید--اپدیچ / حّظظنت )سم وممسهصموحمو محسمحا 
عححامتسی ییو . و چخوت؟ لومونو 


س-- 


لای اق موم ویو حلای که 
وت - رټ 0-٧‏ 

لاحعا‌و د3 لاحلاو حه ق یوس 
وف مهلا 


4۹٢‏ تت 
مووا قف ومهم 


وي -ه ع 
حلدعچوسحچیوع ساپ پټ خي خي ---ھه 
#سرییوکه . ٥0‏ سه پک ۱ 
حم وعوت خجوموع - ےوممعتموصلاموو- 
- سی ټفیش ټ شا 


قټه سم 


3هت 91 ې ووي مو خي وساف ک مه عا 
28٨:‏ هسين هه ضظ ض آ چچوهیچحیيچووےه قجویچس 
کهوشه کش شد د سا .رچوے 
مسچمم وموک - (زسپمډېیست قممه رعپخوغمعجهه سسمسسست نن سجءهلسعومته» 


مت عاف مته صمحهحو »وهه که 


)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9113 77 


15 6۳ 
۸۱۱٥٩٥٧٨٩٧ ٥٥ 6 


ا- وو 7 
٥7‏ ۱113۲۷ 


۱۷/٠۱) ٢ ٤۵٢ تا٨٢‎ 7 


001 6 ٥٥ 


۸۸٨٠.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ١ الا‎ ۸٢١٢١۸18 ۸۸۸۸١٨ 9 


٥6٥10: 0۲0113١ 7 


د اناټومی له نظره سترګه لاندی طبقی لری: 
٧٧١٧١٥١(‏ د۳۱(۳60) ۱۷٥٥‏ 0016۳ قا 


۷٠5۴١۱٨٩ ٧٧٥٥١ )٥۷٥۱ ١06016 ٧٧٧٥١٥١(‏ للا 
٧٧٧١٧١٥١١ ٧١١٥١ )٥٧٧٧١٧٨ ٧٧٥١٥١١(‏ للا 


00161۳ ۱3۷٥٧ ٠٥ ۳۴۱۳6٣5 ۳ 


۱۲-023 ---ختھ--- تح 
0 ))0 


1 
۵ ۸ 3 


6 0016 8 په ))0 
هو اه آ ٧١١‏ 
5 عا 
۷۱۱1٥٥0١5 7۷‏ 
038 لل 
په دی طبقه کی دوه برځی شاملی دی: 
38 8 


د سترګی 5/6 خلفی برخه جوړوی کوم چی له 115506 110/005 09٥56‏ څخه جوړه شوی ده» 
دنده یی د سترګی شکل ثابت ساتل دی. سپین رنګ لری. 


د 51٠٥‏ څخه اخستل شوی چی د »113 په معنا سره ده. 
38 قا 


دا د سترګی 1/6 قدامی برخه جوړوی د (١1‏ څخه د ۸11۳10٤ 003170٨۳‏ په واسطه جلا 
کیږی. 


00 
۱104 0٤ 


1١١١۱) ٤) 0٥ 3‏ 5 
د جوړښت له نظره 60٥٥٥‏ د لاندی طبقو څخه جوړه ده: 


٥٥٢٥6٥١ 7‏ قا 
٧١٧٩ ٧٥٩٥٣٤٢٠٣٥٠٧2٥٤ ۲٣٠٣٢ ٤٥ ٧005 7‏ - - 
8000٧٧٧٧ ٥١ 6‏ قا 
23 50051313 للا 
6۳6۹١ ۴6‏ 6:66 قا 
51٩٠0٥6 ۶۹403۱٧۱05 ٩٧7‏ للا 


٢٢‏ و11 


5 ای 
و 


۱۳۵ 


ک'ممی ه0 
۹٤۳۶د‏ 


و و1 


۱۷۱۱0016 ٧3۷٥۳ ٠٥ ۷٠۴٥٩١ ٧٣ 


دا له دری برخو څخه جوړه ده: 
0۹0 قا 
۱۱٥٢٣٣ 7۷٧‏ قا 
5 ۵8 


06 


دا یوه نازکه رنګینه طبقه ده چی د 56٥٨‏ خلفی قسمت له 1٠03‏ څخه جدا کوی. بیرونی 
سطحه د 5٠٥٨‏ څخه د 1317103 506۲٥ 0٥٥٥1031‏ په واسطه جلا کیږی. 


6 د ساختمان له نظره د لاندی صفحو څخه متشکل دی: 
(١ 3‏ 51۵ 0016۳ - 
کومه چی د شریانونو او وریدونو څخه جوړه ده. 
٥۷۱۱0016 ٠٥ 0۳٥63011۳۷ 3‏ - - 


کومه چی د 301139۳15 څخه جوړه ده او د 0:651 په عملیه کی د ٥٥703‏ د 6٥0٥‏ او 
5 ٥م‏ حجرات تغذيه کوی. 


1۹٧٧٥٥٤ ٠٥ 0353١ 23‏ - 
نازکه او شفافه صفحه ده چی د 3 په بیرونی رنګینه صفحی پوری نښتی ده. 
۱۱٨٥٣٣١ ٧۷٧‏ 


دا یوه ضخیمه برخه ده چی په شاتنی برخه کی له 6:0٥0‏ او مخکینی برخه کی له و1٢)|‏ سره 
وصل شوی ده. دا دوه برځی لری: 


0٠‏ لسا 


دا غاښ ماننده ساختمانونه لری چی 0۳٥ 5٥٠6٥٥٥٥٩‏ ورته وایی. 


١056٣۱60٤٥١ ۳٢ 


د هستولوژی له نظره لاندی برخی لری: 
۱۸۱3٣٣٢ 6‏ - 
113۳٣ 5‏ - 
ا ٥٠٧٩‏ -- 
١01111611001 ٤٤١ ٤6 1.‏ - - 
00103١ ٨7‏ اا ٧٧٧٥٣٣١٥٤٤‏ ع/1١‏ کا 00161۳ 
٢٥٥٢ 015٧10٧160 010٧۵١۴ 7‏ کا ۱٧٧٧٥١١‏ 


303 6 67 


٧ 


۸16067 57 
0 ۸١57 
٧021006 66 


عکلنتاتیسا 
٧۷‏ 


ی۱ 
د منځنی طبقی تر ټولو قدامی برخه ده» په منځنی برخه کی یو سوری لری چی د اآ م١‏ په نوم 
یادیږی. 
5۱١١١۱٩٧١١٣٤6 5‏ 


د وآ قدامی ٥0/6‏ 55 د یو طبقه یی ٥١٥0٤٧٧٥٢٠٨‏ په واسطه پوښل شوی او خلفی یی د 
دوه طبقه یی ١15٧1٥٤٤ ١٥‏ په واسطه پوښل شوی دی د 51/09 برخه یی د 
کا 0٥٥٢٥٥١٥ 1550٥6‏ وه ا او کا|اعی ٢15٧٧١٧٤٤‏ څخه جوړه ده. 


په وآم| کی دوه نوعه عضلات لیدل کیږی: 
091٠‏ څ 


یا حلقوی عضلات چی د پاراسمپاتیک اعصابو په واسطه تعصیب شوی وی. 


- 


--- ٧٥0۱3۵ 6 


دا د سمپاتیک اعصابو په واسطه تعصیب شوی دی. 


د |ام دم قطر 2-47٧‏ پوری دی په کمه رڼا کی یی قطر زیاتیږی او په زیاته رڼا کی یی قطر 
کمیږی. 
٥٩١٧۱٨ ٧٢٥ ٤۹١١ 5‏ 

د سترګی په 2/3 خلفی برخه کی موقیعت لری. په دی کی اعصاب زیات دی نو د ٥١6١٧٨٨‏ 
تت په نوم هم یادیږی. خارجی سطحه یی د 06 »غ» سره نښتی ده او داخلی سطحه یی د 
٣۷٥٥٥١٢١ ۹۴6‏ سره په تماس کی ده. 
د خلف څخه قدام ته دری برخی لری: 

-- 6 

-- -0٧ 

--1٧۱١ 1‏ 
6 برخه یی د 1506 ١٥٧١٧٥٤‏ لرونکی ده چی د رڼا په مقابل کی حساس دی. د 
2 دا برخه له 0151 017 څخه د 67113٨۷ 0٥0٥‏ تر خلفی نهایت پوری امتداد لری ددی 
برخی قدامی کنار موج ماننده خط چی د 5٥6٥٥٥٥‏ 03 نومیږی جوړوی. په )0151 00176 کی 
یوه فرورفتګی وجود لری چی د )دا 81۷5010857۴6٥1‏ په نوم یادیږی دا برخه یعنی دغه 
فرورفتګی 605( او 6٠‏ نه لری له دی کبله د رڼا په مقابل کی غیری حساسه ده. 
د سترګی ګاټی په خلفی نهایت کی د 0151 0176 څخه 37 وحشی لوری ته يوه بله 
فرورفتګی قرار لری چی ٥13١13 11٥63‏ نومیږی دغه فرورفتګی ژیړ رنګ لری د دغه 
فرورفتګی مرکزی قسمت کی لږ څه ژوروالی شته چی ۴٥٥٥٥٣٥ ١١۳115‏ جوړوی او دا د 
3 نازکترينه برخه ده دا برخه یواځی 60016٥‏ لری. 
په ٠) ٥٨‏ کی ٥٥ م٥٥ ٤٤‏ لیدل کیږی چی دا اصلاً ٥8601076660101٥‏ دی او په دوه ډوله 
دی: 

- ٤ 

په چ11 01/۳ یعنی د شپی په لیدلو کی مرسته کوی. 


- - ٩ 


په زیاته رڼا 11ا)چ11 1چ 8 يعنی د ورځ په لیدلو کی مرسته کوی. 


٥٧٥٤٥٥ 06۸ 3‏ | 
د هستولوژی له نظره لاندی 10 طبقی لری: 


- 116 ١1٧٧1٣٣٥6٩ ٧٢ 

- 13۷٥٠٧ ٥٥ ٥٥٥٥ 32٥۵٥ 5 

- - ٧٣١١31 1/١1 6٢ 6 
- 0016۳ ٧٧٧۱٥٥٢١ ٧۲٣ 

- 0016۳ 016٥٣٨٣٩١ ٧۳٣ 

- ۱٧٣٣١١ ٧١٧۴٧۱٥٣١ ٧۳٣ 

- 11916۳ 01666۳٨٥١ ٧٣ 

- - 638521160٥ ١٣ 

- - ٥٧٧١٧١٩ 11066 ۳ 

- - 1٩١٥١٣١٤٣٨ ۷۱١1 6 


اټ ١)‏ )لا )جا الا )لا دا ا(ټا 00 ۲۱۶٨۱٥١١‏ 
١‏ 0 سومان 
کو 
یه 


41 اس 
ث اچ ا 1 
1 بب 


۶ي 
5-0 توتف 


رټتفان 


: 
دس 


2/٥016 01395٨ 0116 0۲9311231160 01٥ 1١۱6 1‏ .2 .و۳۱9 


۸۹١٥٥٤٥٥ 7 


یوه شفافه مایع ده چی د سترګی په ٤٨٥/چ56 ۸۳۱6٥‏ کی قرار لری. دغه ٤٤٤/چ5‏ د 
5 په واسطه په ۸/٠) ٠٥‏ او ٥0:٥٥ ٧٧٧٧٥٥‏ ویشل شوی دی. ۸006001 
۳ په ٥٥٥٥10٥ ٥٧٥0٥٥‏ کی د ٥٥٥٥٥٥م‏ 6۱113۳۷ د شعریه عروقو په واسطه 
افرازیږی. 


|| 5 


د سترګی عدسیه یوه محدب الطرفین شفافه. غیری وعایی ساختمان دی چی د سترګی د ګاټی د 
6۴ او ١٤٤٥‏ چ56 1:٥۳٥‏ ترمنځ قرار لری. د جوړښت له نظره دری برخی لری: 
6ص۳-2۳ ۳ -- 


--٧٧() 
-- ١ ٨٥5 


٥5‏ د ٤٨٨3ع11 550٥50٨٥۷‏ په واسطه په ځوړند شکل ساتل کیږی. 


۳٧٣٣ ٥‏ و۲ 
۸٨٢۱60٣6 7‏ 
)8٥٠٥٥0٥٥ ٧٠٥٥٥‏ چه سل ۷ 2٥۳‏ 


٢ ) ۱13۳ / 6‏ 3ه 


وا 
٤١۷‏ 


٧٥٣٣٣۱٥6١ 6۳۴ 


0616 6 


010600 65 


۷٠٧٥٣٥٤١١٣١ 7۷ 


دا یوه جیلی ماننده بی رنګه شفافه کتله ده چی د سترګی په ٥0:٥۳) 5٥65٧٧٧١٧٤‏ کی ُرار 
لری. 


۱۱٨۱۱١۴۵١ ٧ 


- ٣٧٥ ٧ ۷٥٧٧٧ 5٥6٧/1۱16 


۳ 


٥٥٥٥٥٥ 6٠٧ ٥٥٥ ۲٠٥۴٤٢٧٥٤ 1۳٥٣٣٥ 0٥٥٥ 0٥90٥ ٥٢ 3٣٣٥٥ ٧١٥١66 3 
ټل‎ 
- ۱٥۱۳۷ ٥٢ ») ٥٥٩٥٥٥ ٧٧٠١۷ 63156 003611167 ٨١0 ۱۹۴6٢٠۱٥٥ ٧۱١١۱١ 
- 0۷6۳ م‎ ۲٢0١6۱96٥ 0٥ 30٥005 ٧٥١٧٧۱١١ ١٥ ى ا۱36‎ 0۴11 0۳311386 ۳٣ 
نی‎ 0٥ 00٩٥ 0۹م‎ 0111 00 ٥٠٠٥ ۱٩٧۴۳٥٥۴٥٣۳٢ م۳0٥٥6‎ ۴6 
یق١011‎ 90) 3٥٥٥٥ 6٨. 


۱۷۱١٧١۴١٥۱6۸ ٢ ۴ 


۱٧٧١١١١١١) 6‏ للا 
١٢٢٧٢٧٣٧٧٢) 6‏ قا 


6 عضلات په دوه ډوله دی: 
۱٧٧١١١١١٧٧١٣٢٧١ 6‏ للا 
دا دوه دانی دی: 


- - 5006۳1۱0۳ ٤3٤53۹١ 6 
سبب ګرځی.‎ ١۱٥١70٥ د‎ )١۴۷١١۱0( پورتنی ځیږمو‎ 
- ۱٩۴6٣٠١٥١ ٤٥٥٠٥٣١ 6 
یا ښکته کیدو سبب کیږی.‎ 0٥06510 یا سترغلی د‎ )۴۷٥٠0( د ښکتنی ځیږمو‎ 
لل‎ ۷١١١١٧٧٥٠٧٩١ 6 ۱١۷۱٣١٥۶ ٧٥٥ ٥۵ 6 
- ۹٩٥٩٤٩ ٠ و٢‎ 
5006۱0٥ ٤6٣٣ 6 
۱۹۴6٣٠٠٥ ۳٤٤٣5 6 
٥۷۱٥0131 6٣٥٣١ 6 
1316۳٨ ٤6۴٣ 6 
- 01011۹٥6۴ 662: 
5006٨۱٥٥ 0011۹6 6 : دعس‎ 


. . ۱67 46 
اا‎ ٧٣ ه۸‎ ۴6 ۴١ م0)‎ ۷/٥۲۵ 3٥0 00/3۴4 ٥٥۳٧٧ 
- 1٥١٥٧٥٥٤ 031060٥1 506٣۱٢7٢ 6 


13٥6۳۱٧۱٥١١ 65‏ 
ټول هغه جوړښتونه چی د اوښکو په اطراح او تولید کی رول لری. لاندی برخی 
لری: 


٥٥ ٢5‏ م0 
۷٥۲٥۵۵ ٧٧٧‏ مد) 


3/٥٥٥ ٢٢٢5 
)٧٥٧٥٧/٥٥۴ ٧٧٧٧٧ 


٥٢٢٣٢٥ ٢٤5 
0۷/3۲۵0 ٥۳٣٣ 


- - 1٥36۳۱۱٧۱3 5 

- - 136۳۱۱٧۱3١ 11 
- 1٥۵6۳۱۱٧۱3 6 

- - ٨5036۳۱۱٥٩ ۳ 


۵٣۱۱٧۱١ 6‏ | 
دا یوه 37:0اچ 56٥٥ ٥٥‏ ده او په 13۴۳/٧۱ 1٥55٥‏ کی موقعیت لری. 
دا د و شکل لری او دوه برخی لری: 
,7 0۳0183 - 
دا یوه غټه او 0٥6٥0٠٥‏ برخه ده. 
٥3106٥٥٥ ۳‏ - 
کومه چی کوچنی او 50061۱31 برخه ده. 
)٥0٧( 0۱66۱31 6‏ 
دا اصلاً یو ٧۷/۱١۴5 ۱٥/0٥۵٨‏ دی . 


16 ت0(0۱66٥03‎ ۱1۱۹۱٨ 0٥٥0٥٥ 0٩٣٠١٥ ۴ 0٧٥٢٥٤0 کا‎ ٥٥٥6٥ 1 
وی‎ 0161۷٥ 3٨١60 ١۱٠٤ 11۱۱۱ چ‎ ۱۱١ 1۳٥٣٨٣٤ ٠٥ 6١٥٩٤ 031 ا‎ ٥٤٧٥١ 00103۳ ل0‎ ۴٠. 


٥٢١١٩٥١٥٨٥ 1٥٩٩ ن310٥03ا‎ 3٩٩ 00103۳٨ (3 5‏ ه5036 ٧١٥٥٥31‏ م ه1101 
٨٨6۴۱۷3۱ 6.‏ (هم ۱٥۵١‏ اه 


1٥) ٧/١ 


دا دوه برخی لری: 


- - ۷٥٧٩٧٧٠۴٥٨1 03۳1: 30001 7 
- ٨٥٢٠٠٥٥٢٥٥ م٠٢٢٥٥‎ 0001 7 


1٥۵6۳۱٧٧۱٨ 6۴ 


٤٥ ۶ ٥٩٩ 000٥٥ 0113160 م٨٥‎ 0٥ 50٥6٨٥٥۱٥ 0066. ۱١ 0٥٥٥٥6٥6٥6 9 
303116011 3110 ٠5٥٥۴6۴۳۱۲٨۱3| 0061, 121٨۱ ۱٥٥١ ۱۱60 ٧٨٩۱٧۳١ 


۱١٨5136۳۱٨٨۱١۱ ۳٢ 


|١ کا‎ ٥ ٧٧٥٧٧۲٥٨۱٥0١ 0355386 18 ٧٧٩١٧١١ ۱٥٥٥8 /چ06|‎ ٤٤ 1116 ۱٤١١٥١ ٨٥٥ ٢ 
۱36۳1٧٧۱٣٢ 5٥۴6 360 006 ٥٥٩٥ ۱۱۹۴6٢۱6١6٢ ٠ 


۸۲ ٥٩٠٤ ٧۱٥٧١٥١ 6٥٤٥ 0۴ ٠٥٥٥٥۴٥٥۲٧٧۱٥ 006۴ ٥٩٥٢ دا‎ 35٥٥٥ 0٥١ 5 
٧٧۹۱١٧2٥3116 10۳٧٨۱ چ8‎ 31 ۱۱06٥6 ٥٥٤٥١٥١ 31160 ٤35١ ٠ 


(۲۳ ق6) و اع )ه62۴ یل مرک 


ړل 
۳۷٧۱۳۳(‏ 10) 553۰6 


ِ )ههه‎ ۱١ 
۵ واانام‎ )2 ۳٣٣٣٣ 


(۳۳۳ ۳ 12) .هك 


9:۰. وات دوه دووو‎ - ٠ تن و۷ ۱ه ۷ ا-‎ 7 ۴٧۴ 


۸6۳۱/۱۸ ۹5 


5۷0.186 638 
28۱108 7 


آ ۳۴م 01161 


186۲۱۵١ 6 16۲111138 17 


۵٨٢ 6‏ ۲۱م آ ٥٢م‏ ا٥٥٥ح‏ مه٧‏ 


186۲۱113١ 6 


0:06٤ آه‎ 


186۱1 01884 1195 136131 6 


٧1168 101323177" 


آ 0179 

۱185 136111181 6 
)111٥0 111. 5 
0۴ ٧1۵591 ٥۷ ( 


186۲1۱1131 6 


111. 186۱111381 838 
8118 7 


٤ 


ددد 7 1 // 1١۸٨١۸2۹»‏ 
يک يسککلکنلي 


)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9/13 77 


6 6۳ 


٧١٤١٧ 
وول اف‎ 


۸۳٨۱٠٣٥٧٢٣٧٧ 0۴ ٥٨٢٢6 ۹7 


51/3٧11 7 
6۲3٧۱013۲ ٢ 
56۱/005 ٢ 


83531 ١٢ 


٢٧ ک55‎ 


5٥٥٥00٥۶ 606 


۱٧٣٥٥٥٥ ١۱۸ 6 
5ل‎ 
5٥3٥٤٥ ٨0 


توت و 
٠٢ ۴6١‏ 


06 ٥ه‏ 
ی۳ ١۱3517١‏ 1235 33001د 


11506 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ١ الا‎ ۸٢١٢١۸1٨8 ۸۸۸۸١٨ 9 


برتمان و 


پوښوونکی سيستم 
٥٥5151 0/٥ 5۱١۱۱ ٣٥0 ١55٥٥٢٥۷ 5٩۳١٥6٩0٨٥6 5١٥۴۱ 35 ٠٥٠٠٢٢٢, ۱١ 606‏ 
.»)0 
۱٧٧١٥١50٧٥٨٥٣٧٩ ٧٢٣‏ 
"د 
پوستکي 


پوستکی د تماس یوه عضوه ده او په دوه برخو باندی ویشل شوی ده: 
613۳٥0 5 0‏ قا 


چی د لاس په ورغوي او د پښی په تلي کی موجود وى ډیر ضخیم وی ويښتان نه لری( ۲٢٢)‏ 
کوع)|) وی او 3١0‏ اچ 563660057 هم نلری. 


٢‏ واو لا 
هغه پوستکی دی چی هم ويښتان او هم 70 اچ 560366005 ولری. 
3٧٥٧٥ 0۶1٥6 ٠‏ 
پوستکی دوه طبقات لری: 
5 قا 
٥009166) 06 1506 7۳‏ - - 
55 ۱88 


- - 011161131 1506 ٧۳ 


په ځینو کتابونو کی یی 07 30:60٥ا»‏ 6 5 دریمه طبقه شمیرل کیږی. 


وړو 2111 


د پوستکی سطحی طبقه ده چی د سترګو په واسطه یی ګورو او د 06/715 لپاسه واقع ده. د 
لاندی څخه پورته خواته پنځه طبقی لری: 

11۳٣٣١٣١١١ 07‏ للا 

5٩۳٣٣٧١٨١٨٩۱١ 7‏ قلا 

٩۳٠٣١١٨٩١ 7‏ لآ 

٧٧٠٧٠۰٧٧٢٢٢‏ ۹٢١٧٧:٧ن‏ لسا 

51۳٥٣١١١١ 7‏ للا 


)٥١|١ ٢١ 5 


- - ۷٧١٨٧٥6٧٧٧ ٣۳6060 8 0 

- -۱)٧٥٥٥ 06۷٥٥: ٣۲٥00601 67 

- 1٥386٣٣٣٨5 :ات‎ 3٣٢٩ع‎ 6٨٤ ۳٥6٣٣٨۱٤ کا‎ 
- ۱۷٥٥٣٧١۱6 ٧٠: 


5۱٧١) ۴٥٥6 55 


٩5‏ اد 


د پوستکی دا برخه له دوو طبقو څخه جوړه ده: 


- ٧06۳۱3۷٥۳ ٠٥ ٥011٢٣۷ ٧٣ 
- 1٥٥٥٥٥٥ ٧۵۷١٥٥ ٠٥ ٥۱603۳١ ۳ 


51٧١١٣١٣٤6 0| 5 


په دی طبقه کی 1:706 60:110166111٥‏ زیات لیدل کیږی او همدارنګه لاندی حجرات هم پکی 


لیدل کیږی: 
٢٢٢٢٢‏ هی 
6--- 
9-7-0657 2 --- 
همدرانګه د وینی رګونه هم په دی طبقه کی وجود لری او د ۸۳٣٥۴٤ 011116 ۱٥٠5٥‏ 
لرونکی هم دی. 
۸66٥550٥۷ 51۴۱٥ ۳۴‏ 
5 08 
15 08 
:7 81 


-- 5٥١٥٥٥٧ اع‎ 5 
-- 56٥6٥600٥5 5 


واو 


٣١٢٢ 2٥٥ 0۳٥٥٨٥٤ 01116 5٠١۱ 0۷٥٨۱٨٥٣ 1/۷0٥٥ ٥٢٢ ٥٥٧۱٥٧٧ 000۷. ٥٩٠٥ 5 
۷٧١٧٠٧٥٧٧١ 1٧٩٤١ ٣٥6 ٥۱٥٤ 0۳٢١٨٤ 1٣۴۱٣06 ٥٩٢٩٢ 031٧5, ٥٩٩ ٥٧٥٥, 1۹6۸ 6 
50٩۲٥٠۴٥ 3٨60 518065 0٨٥٨٥١ 015115 30 5٥٥٥٥ 03۳17 0۴16 ٥٩٩٩ه‎ 2٥٥ 6 
)ته‎ ٥٥3ا‎ 


ويښتان دوه برځی لری: 


ويښتان دری ډولونه لری: 


- 139086 7 


نرم او سپین ويښتان دی چی په مخ کی پیدا کیږی بغیر د ږیری. بریتو. وریځو او باڼو څخه ټول 
ویښتان پکی شامل دی. 


٥٧٣٣٣۱٧٥٥٢١ 7‏ - 
د 31۳ 03086 او ٢٨‏ 57۴ څخه بغیر ټول ويښتان پکی شامل دی لکه: د ږیری 
)8٥4٠٥0(‏ بریتو )٧۱٤٥٥٥(‏ د سر ويښتان او نور دی. 
۴ 6۴ - 
د وریځو )۴٧۷٥٧٥٥٧۷٥(‏ باڼه (٥٥٧١)؛‏ د غوږ ويښتان او د پوزی په داخل کی ټول ويښتان 
پکی دی ګروپ کی راځی. 
ويښتان د تکثر له مخی دوه مرحلی لری: 
۸13٣ 6 6‏ - 
د لویدلو مرحلی ته وایی. 
6 (60چ ٥0٥۵‏ - 


دا ویښتان د استراحت په حالت کی وی یعنی نه لویږی او 6٧0/١٥‏ څخه تر 6٠‏ پوری 
عمر لری. 


که د سر ويښتان د ورځی 100 دانی ولویږی نو دا یو نارمل حالت دی. 
٠۵٨٢ ۴٣١١/۱6 ۶ 3۵ 7‏ 


-٢ ۱٥ 565 


5٥6٥٥6٥٥000٥ 06 


په ټول بدن کی شته خو د لاس په ورغوی او د پښی په تلی کی نشته. 

دا غداوات د 5017 په نوم ماده جوړوی کومه چی له کلسترول او ۴٤١۷ 3١105‏ څخه جوړه 
شوی ده. همدارنګه ددی مادی دنده داده چی ويښتان غوړ ساتی یعنی ويښتانو ته نرموالی یا 
7 ورکوی او هم ا31١‏ چ 8 ۸٨۸‏ تاثیر لری. 


606 1٥٧5د‏ 
دغه غداوات د بدن په ټولو برخو کی شته خو په لاندی ځایونو کی نشته: 
5 6135 - 
565 0-۹- - 
٨٥٥٩٥ 06‏ - 
065-| - 


ددی غداواتو فعالیت د فشار(وو/5). د جنسی فعالیت (٥ ٢١/۷ ١٧(‏ 5) فزیکی فعالیت او 
ډار (1چ۱٣۴)‏ په وخت کی زیاتیږی. 


دغه غداوات د هستولوژی له نظره دوه برځی لری: 
٣۴‏ -- 


دا د بدن د پوستکی په زیاتره برخو کی شته خو په 0٥٧15‏ 61305 111015 او ٥١٨ ٠٥60‏ 
کی نشته. 


6 - 
دا یواځی په ٥م‏ م0۱ ۸۲٥٥٨‏ او 32/٥35‏ 861131 30 ۱113« کی موجود وی. 
ناړ 
د ګوتو په 313)م 017131 کی په 50۳٥366‏ 001531 کی موقیعت لری. 


دوه 8670 لری: 


- -١۳٣)6٣ 6 
-- ٥٢٣6 6 


هغه پوستکی چی نوک یی احاطه کړی دی د ٧311 ٥٥0‏ په نوم يادیږی. 


هغه پوستکی چی د نوک لاندی موقیعت لری د ٧١ ٥٥0‏ په نوم یادیږی. 


۲٥١‏ )ها 
٨3۱ ٤6‏ 


6 ا1١۱3‏ 
3اساآاأ 


٠۱ | 
٥3ا‎ 6٤ 


6116۵ ٢ 
زی ززکرن‎ 


ا 3١۲٥‏ اا 
٤‏ ۱3۱ 


٧١٧٧٧۱05۷ 0٥ ٤٧۲١8٧٧٣٠٣٩١١ 7 


--- 00 

---- ۱2 60 

-- ٧١٨/٨۱ 0۵ 0۹٨ 

- .. ٥0٣٧06٥٥١0٥6 ۱77 
-- 60 


)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9/13 77 


7 6۳ 
۱١۴۴ 


‌« د0١44‏ يې په 
ږ سي سر حا هغ 7 1 ط دع 5 ی6 2() 
0 40 هھ44ر4هف..2هھ | ٢‏ 
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١۴۱۱006116 0 


ددی سیستم غړی د اندوکراین غداوات دی دا هغه غداوات دی چی هورمونونه جوړوی او 
قنات نه لری او خپل افرازات د وینی دوران ته اچوی. 


6 


.7 311۱60 کا 566٥٥٥٥0٥٨٥ ٥011٥۱٨٨۱‏ 
غداوات په دوه ډوله دی: 
6 -- 
هغه غداوات دی چی خپل افرازات د اپتیلیم سطحی ته اچوی. 
06 ه-- 
هغه غداواتو ته ويل کیږی چی خپل افرازات مستقيمآ دوران ته اچوی. 


د اندوکراین غداواتو افرازاتو ته هورمون وایی. هورمون د ۲/۷۲٤٥‏ له کلیمی څخه اخستل 
شوی چی د 011 517 معنا ورکوی. 


۱1113 606 
٥631160: 89۱0١۷ 5016101 ٥ 60۳005 
٥۷۱٥٧۴٩٠٧٥600۱۴ 6 


دغه غداوات د 860۷ او )51311 یا ساقی درلودونکی دی چی 860۷ يی ا1٥60016‏ یا مخروطی 
شکل لری او د 5 څخه تر 8 ملی متره اوږودوالی لری. 


1 قدامآً یا ۸:٧۳1)‏ په دوه صفحو ویشل شوی دی: 


- ۸٧٧٧٠٧١٧٧١ ۰۴ 
-- 10516١۱0٩١ 1 76 


۷۱۱۴۳٥٥600۱6 6‏ 
دا غده د لاندی شیانو څخه جوړه ده 


ه٧‏ هی 
کا ا۱)3 ٧١٥٨١٧٥٥5‏ - 


-- ٥٠٥١٩ کا‎ 
- -- 5٧٧0311611 5 


۱٣٣١٣٣٣٤٤٣ 06‏ 
نځامیه غده 
35٢۳١ 606‏ هم ورته وایی ځکه د بدن اکثره غداوات ددی د کنټرول لاندی دی. همدرانګه 
٧٧/٥٥١ 6‏ هم ورته وایی ځکه چی په ١٥٨٧٧٥٥٥ ٥٠٥٥٤‏ کی موقیعت لری. 
٥٥6٥٨٥: ٧۷٥٥0٧٥٥١ 3‏ 
دغه هع د 6010: م5 هډوکی په 80۷ کی وافع شوی ده. 
5۱٥٥٥ ۷٥١‏ 
د ناک په شان ٥٥م‏ ۸0001 :5126 
١۲٣ ٧٥ ٠١٥٩١ 6‏ 
۱٧٥٥٢٥٧٥٢ 6‏ - 
یا ۸0٧٥0۷55‏ هم ورته وایی او د || ٥٥31‏ ١0ع‏ څخه جوړ شوی دی. 
0٥٢٥۳٥٢ 6‏ --- 
یا ١60٥٥٧۷00٧۷55‏ هم ورته وایی او د || ٥١٥٥١٤٥٥‏ څخه جوړ شوی دی. 
3917971۳1٧٨6‏ -- 


ځینی کتابونه وایی چی دا برخه یی په انسانانو کی نه وی. 


6 1/۵ ې ُ .1 يې 
76 6 1ه صهث - 05 ٢‏ 
٨0803 ٢سوه‎ ۳٣٥ 5‏ 
اله د 
٢٣۳ 5‏ 


٧3٣٣ 953 


۱٧١١٠6۱67 6 ھ‎ |( ۲۱1۳۳١6۹٢ 


٧3۳۷٥٧٧٣6۵۳١ 65 
32301 #31۴6 


011۹ 


۴۱٥٥٥ ٢ (۷۹٩۶ 


٨000۹5 
7و ۸ 7 م» م02‎ 
9ه 7ه‎ 0٩6 
٢ . و ټسامسومه‎ 
پټ لت 35 ه009‎ 000۳۳5 
۸۸۷0۳۳۱5 دنه‎ : -- 


«ایوفلف اك ری 
۳ ۱ 
م0 


)3( 


ها 


211٨م‎ 0١٧ 0۱13۳٤۷ 51311 2150 ٧۹٥٥١٧١ ٥ ٥٩٢ ۱۹۴١۱010013۳ ٩٥٥٩) ٠٥ ۴٣٥0٥٩ 07 
10١0۱9199٥ ٠٥ 5۱٧۱0١۷ ٥٩٢٢ کل‎ 


| 1 1 1٥16 ت0٧٣٨٥616٥٥‎ 061/6٨ 1٨٥6 ٧٧۷٢0١۱313٧٧۱١ ۱۱0 1٥6 7۳ 
11 


۱۱١١١٣٣٣٤٣١ ٧ 
۵۸ ۷٥٧٧٧٥٧ 0٥0٥ ۷۷٠۱٩١ 04٥/6٥٥ 0٥٥ 6١٥ ٣٧/3۱١ 116 
0)» 
١٩6٥ 6٢ ٥٥6٥٥٥ 105118 ٥٥ ج‎ ۳٥٧١١٣ 031316 ٤١ ۱١ 
11٥16 ٥٥٥٥90٥ 310110۳131۷ 
ه٧‎ 
١٩6٥ 0٥ 6٢ ه3‎ ۴٤٠٥٥ ا٠٥٨٥چ‎ ٥٥ ع‎ ٧٥٥١٤٢ 031316 ٤١٢٣٣١١ ۸41 


۳٥63 1٥٣٥١٥٥٤٥ 3١60 ۱٧٣٣٥٩٩٥ 0٥6601٥6 2010٥٧١ ٠ 


په 


1٧٧١٧٥٢٢ 06 


063110: 51٢٢ ۳٣٤٧٤٤ 5 ٥٢ 6 
51306: 511610١ ٠ 


د غاړی په قدام او 13٤٠۳‏ برخو کی موقیعت لری او د دوو لوبونو څخه جوړه شوی چی یو 
یی ښی لوب او بل یی چپ لوب دی. دا دواړه لوبونه د (589٧ ٤5‏ په واسطه سره وصل دی. 


کله کله دریم |/٥٥٠٥‏ هم موجود وی چی کیدای شی هغه له ٢اچ1٩‏ یا )٠۴٤‏ لوب څخه منشاء 
واخلی. خو اساسآ دغه لوبونه د (١١‏ ء| څخه منشاء اخلی. 


دریم لوب یی د ١۷۳٠٧031 1۱00٥‏ په نوم يادیږی. 
د جوړښت له نظره دوه ډوله حجرات لری: 


1 څ 
کااع 1٥٩١1) ٥۳‏ ه3۳٥‏ - 


څرنګه چی لوبونه یی ٢۷۳٠٧۱031‏ شکل لری نو د لاندی برخو درلودونکی دی: 


- --۸0٧) 
-- - 0-6 


:13 30د 


-- 1۱۵٢٥٢٩٤ 
--٥1 ٥31 
-- 10٥٥11 


1٥١٥0 52 


-- 7 
-- 0٧٣٢ 


۱۱۱3۳ عچ‎ 6٧٧٥٨٥٤ 0٥ ١٧۷۳٥٥٢60 چ۱3٧۱0 کا‎ ٤۹١٧١١ ٥ 7 
066) ه5ه‎ ۱١ 1٨۴١۱6٥ 0۴ ١٧۷٢٥٠٢٤ چ5ا۱٨٧05 کا‎ ٥٥۱6٥١۴ ٨٠ 


٥١٢) ٥٣٣٥١ه‎ ۱١ 11۱161) 6٥ 0) ١٧۷٢٥٥٤٢ 8105 کا‎ ١۱6١۴ ٠ 


٢ 1 د‎ 
!!/١ ۵۱۵ 2/۵۷ 
قا‎ 


۳0۱0۹ 2/10 32/6 
٢1 د‎ 


٧٧/2۱٥۳ !!۱۷١١۵۱ ۵ 8١5۳۷ 


111٢ 


ِ 


٥3٩٥ه‎ ۱٧٧۷۳٥٢ )٢ 606 


دا دوه جوړی کوچنی غدی دی چی د تایراید د غدی په ٥9:1٥) 060٥‏ کی موقیعت لری. 
۷٠٥٧٧(‏ 036۴) 9۱31۱0 ٥0٥٥٧/ا1۱۱‏ 


۴۱۱00616 03۳۴ 6" 5 


دغه برخه له ١1)»:‏ عناصرو څخه چی ورته 1516٤٥‏ »)۸۸ وایی جوړه شوی 
ده په دی کی مختلف حجرات موجود دی خو مهم یی په لاندی ډول دی: 


اا 86٥‏ - 
٢ه ٢-2٢٢‏ هی 
کا ۸۱013 - 


د.د 4١4۶١12٤79‏ د..د.د۸-ږ.۸.!سمم»۷ال1۱۸۸2۹ 
سفن يسک کلنکلي 


500٨٥ ٥٥٩٥٥٤ 6 


دی ته 30 اچ ۸٥٥٥٨‏ هم ويل کیږی دا د پریتوان شاته د بطن په ٥٠:٠۳) ٠٥‏ جدار کی او د 
پښتورګو د پاسه موقیعت لری. دوه جوړه یی غداوات دی چی هره غده یی له دوه عمده برخو 
څخه جوړه ده 
3 ۱88 
۷ لا 


هره غده تقریبآً پنځه ګرامه وزن لری چی ددی وزن له جملی څخه 1/9 برخه یی د غدی 
032 او باقی 8/9 برخه یی د غدی 6٠٢٥٥)‏ جوړوی. 
٤٥ 5۲٨٥ ٥١‏ اچ غده مثلثی شکل لری چی د »م۸ او 8356 درلودونکی دی همدارنګه 
دوه 50۳۲٥٤‏ لری چی د ۸011٤‏ او ٥051٥)‏ څخه عبارت دی. 

506 6 


1٧٧٧٧۱١ 6 
کی موقیعت لری.‎ ۸٧/٧۳۱٤ ۱٥035٤71011 شاته او په‎ ٧۷۱٨ 0۳/01 5٧٠١٤ دغه غده د‎ 
۱٧٧١٧٧١١٥ کا‎ ۳۳۱۲٧٧٣٣٣٣۷ ٠٥ 6٨٣٥٩٥ ۱۷۲٧۱0٥۱04 0٥83 ۱٥6٥٥6 ١١ ٠ 
3د‎ 


٨١ 81٢٢ 10-77‏ لا 
٨١ ١0061 ۷- 320-77"‏ لا 


- 


د بلوغت څخه وروسته د ۳٣۱۷۲‏ په 5126 او وزن کی تغیر راځی. 


٥5‏ دوه برخی لری: 


50000٨1٥8 03۳1: )٥٩٥٥6٥٥٧٥ ٤٩١ ١١( 
- ٥3١٥66٧۷٧٧٠: )٩۲٩03( 


وت 
په دی کی دری ساختمانونه شامل دی: 
۳۳-۳6 -- 
دغه غده د یونرۍ ۷٥١٥/٠/26‏ پوښ په واسطه پوښل شوی چی 605016 ورته وایی. 
۹235 -- 


د ١٤م‏ هع څخه داخل ته غده په 01٥‏ ا ویشل کیږی چی ورته 56٥٥‏ وایی. 


١٣٥ 0٥ 001661106 6‏ 
په دی کی ۴۱0۳60135 60 چ601138 او نور شیان شامل دی. 
تل اوو نس 
یا ٥٢٠م‏ 6)6031 ۴١٣‏ هم ورته وایی. 
دا د دوه ډوله حجراتو څخه جوړه ده 


٢ ٧-) |‏ سا 
٢- ٣‏ 88 


د همدی 1۷٧0/10۷٥‏ له کبله د ۳٧۷٧٧٤‏ هر 0016 | په دوه برخو ویشل کیږی: 


۱٩5 


- م116‎ 00٥٥٥٥ 03٨٤ )٥٠٢٢٥٥٥( 
- - ٩٠۱6 ۱٧٧۸١١ 03۳٨٣ )۷٥١٧١٧٧١٧٥٧٥٨( 


)٥( /٥١30100.660٨: 16 10/9/13 77 


6 آآَ8 


0۸۱٣٧٩٧٧٧٧۷ 6 
٢ 


ېچ 
په وی 


111116۳ 7۴ 

- 0۷3(| ۷ 

- 801016 ٧ 
- 3)ل)‎ 


- 6٣٢٤٠٢٢٢۳7۳ 
0)) 5ه‎ 


٧۷۱۱0016 7 


- 1۷۲3١۱۴ ٨١٣0/30٥ )۴3۳ 10۳۳۳( 
- ۸١١0/۱0۳٨ 0551667 )٢٥٧٧ ٥٧١٠5, ٧۴١٣5, (5ه59906‎ 


- ٩19/03 ۸00110۳۷ ٠١۱۵ ۳ ای‎ 
23 


001167 7 


- 2٥ 


- ٢١5136713۳ 6 ددوکککدو۴۴۶۹٤٢۴7‎ 
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غوږ د اناټومی له نظره له دری برخو څخه جوړ شوی دی: 


١‏ وت لسا 
٧٠‏ ۱۷۱۱0016 للا 
٤١٧١١١١٧۱3 ٠٥ )۱٧٣٧١١١ ٧٥٥(‏ قلا 


۱٢٣٥٣٣٤٨ ۳٣ 
په دی کی دوه برخی شامل دی:‎ 


0001 


- ۸۱٧۳٠۱۴٠۱ )١9۱٩۱٧۱3٣( 
- ١٩٧١٥٣٩3 310110۳ ۷ 65 


113037 3 


۵) 


هدای 
از ٢‏ 


0ه ٣‏ 
0 ز اد 
.0 ما 

1) (۱ : 11 ٢ 11 


021227 ً هه 
11 ۸ : ۴و 0 : 
| ««د 


۰ د 


: ۱ 683 ۱3 66 
: : ض٧‏ ٧ا‏ 3 ۵ه اه 
۸85 و 


ها 
.اند اه 


6 ۱ 
م0۴ ۸ 


دا برخه د ١‏ چ63۳713 په واسطه جوړه او د 51 په واسطه پوښل شوی ده او د لاندی برخو 


درلودونکی دی: 


چېکچکچک۳کئکچځکچچب.حچیچچچیییچچچچ 


٥٧١٥٥٥ 03٨٥ )٠٥٢٠«( 


دغه برخه چی د 17706 60066110٥‏ څخه جوړه شوی او 1٥6016‏ ورته وایی. 


- ١۱۹6086۳ ٧٥٠٠ )٩٧١٩ ٧٧٥٢(( 
- ۸11-65 
- ۴٥٤٥٥٥٣ ))٥٥٥٥٥( 


(ا۱3٧) ١٣ ٣)٥١٣٣3ا ۸0110٨۷ ٧٥٢٥٣١٤‏ 
هغه قنات دی چی له 6٠00613‏ څخه شروع او تر 7۷٧۹0371) ۱٥١٧٧00016‏ پوری رسیږی. 
تقریباً د 2477 پوری اوږودوالی لری او د غوږ د انتقال وظیفه په غاړه لری. 
ددی 2/3 نږدی یا ٥٢٠م ١۳٥(/٧۱٣‏ چی 167٠‏ کیږی 0٨٥‏ 86۷ دی يعنی له هډوکی څخه 


جوړ شوی دی او 1/3 برخه یا ٣٤‏ هم 005131 یی عضروفی یا 3۳11380015 دی چی 81۱٧١‏ 
کیږی. 

دغه دواړه برخی د 516 په واسطه پوښل شوی دی. ددی قنات په عضروفی برخه کی 
65 لیدل کیږی چی 3٨٨٤0‏ اچ 66٥٥6700131'5‏ ورته وایی او ٧/٨«‏ یا ژیړ رنګه ماده 
تولیدوی. 

دغه ۱/٨«‏ غوږ ته د اجنبی موادو لکه ګرد او غبار د ننوتلو څخه مخنیوی کوی. 


م06 )»)0 ً 
٤1 7‏ ما ٩ه‏ 


۳7۳ ھ ھت 
1۲٠٥٧٢٧5١٥٢56 ٧‏ 
-۳--س نن ۷ ۴۲٥13‏ 


٠۱٣٢٤١٢ 7 


٧٧٧٧03116 6‏ 
یوه شفافه او نازکه پرده ده چی د منځنی او خارجی غوږ ترمنځ واقع شوی ده. 
6 یا 0۷31 شکل لری. 


دغه ٧۷٥١٧۳٩٩٨٠٣٨٣١‏ دوه - 


- ٥٣٩٣٥٥٣٩٨ )001٥6٨( 5۳۲٠٥٩٥ 
- ۱٥٠٥٢٣٧3 )۱٣١١( 5٧۲۲٠٥٥٥١٧) 

دغه پرده له دری طبقاتو څخه ترکیب شوی ده: 
ز9٢‏ 7 ٧001/603۳‏ - 
۴۱٥۳٥6٣5 6۳‏ - 
۱۷۱١١6٩5 ٧۳‏ - 


0 ۴۶٩۹6 
801۱33۷ 


|۸۸۴١ ۴ ۳ 


٥۷۱۱0016 7 


دا د ۱۷٧٧۱031۴ 6۷٤٧‏ یا ۳۷١۱0٧00‏ په نوم سره هم یادیږی. په دوه برخو ویشل شوی 
ده: 


- ٥۳٥06٥٥ ٧١٧٧۱0311) ٧ 
په مقابل کی قرار لری.‎ ۳۷٢01) ۱١٧/006 چی د‎ 
- ٧0 ٧١٧٧031116 ١٧ 
څخه پورته وافع ده.‎ ۳۷٢016 ٧٥٧٧/0٨٣٥ چی د‎ 
موقیعت یی:‎ 
کی موقیعت لری او شپږ دیوالونه لری:‎ ٥٠٥٥٢٥٥٥ م٣٥ هډوکی په‎ ۳٥۲٠٥٥ د‎ 


- 5006۱٥٥ ٧٥/٥١٧ )٥٥8چ‎ ٧٧٥٧٤ ٧٢٧ 03( 
- 1۴٥٣٢٠١١ ١٥/٥٧۱٧ )1 085013۳ ۷۷٥٧٧١( 

- ۸01616٥ ٧٥۷٥٧ ))3٥٥٥/ 0 ۷٥۷٥٧٧( 

-- ٥051٥۳) 11 

- 131٥6۲3 ٧۷٥١٧ )٥٠۱١١١ ٥۳٥٨٥٥٥٥١ ۷۷٥٧٧( 
- ۱۷۱٥٧60٠٨ ٧۷٥٧ )|1٥٥٧٥۷٩٧٧٢٢ ٥۷٥٧١( 


0 
واه 

1 - غه 2 
45 دا 54 ۵) 1۱٨۵١‏ 


و 
۵٣٨2؛#7/7»»أد‏ 


نديټن 


وار 03:2011130عج 


۱۷4۰۲3 8 
٢ 


:. وس 
منځنی غوږ په عمده ډول د لاندی دریو هډوکو څخه جوړ دی: 

څټک ٧۷۱٨١١۱6٣٥٩‏ 18 
سندان وب ۱١)‏ 8 
رکاب و6 م513 8 


5ک 
دا څټک ته ورته شکل لری نو ځکه ورته 1137/٠٥‏ هم وایی تر ټولو غټ او وحشی 
واقع هډوکی په منځنی غوږ کی دی او لاندی برخی لری: 


08 06 

۱8 ٧ 

۱8 56 
8 67: 
-- 97 
-- 1۱١ 


1 


دا سندان ته ورته شکل لری نو ځکه ورته 5٧٧/١)‏ )8136 ويل کیږی دا د ٥٥٣٥‏ غاښ په 
شان دی او لاندی برخی لری: 


-- ٧۷٧ 


7 ٨۸٨١۸0۸١9١١ 
يس تس کچ‎ ي۰يي٨نس‎ 


- 1۱٥0٥0 مچ‎ 56 
-- 5۱10٥ ٥غ‎ 56 


یک 3 د 
دا رکاب ته ورته دی نو ځکه ورته 51۳۳ هم وایی. دا تر ټولو کوچنۍ او انسی واقع هډوکی 
د منځنی غوږ دی چی لاندی برخی لری: 
0 قا 
٧٩‏ ۱8 
6م ٥٤٥٥‏ ظا 
7 81 
77 -- 
0٧٣‏ -- 


101٥٥٥ ٧٥ ۷۱۱0016 7٣ 


۱٤١١۱٥٧٥0٥ ۳۲‏ للا 
861/69٨ 11۴٣5 ١٥ ۱٢٠١/٢/٥١ 1.‏ 

8 ۵٨٧ 7, 
8619/٥٨ 1۱1۴١٣5 ٠٥ 5٥3065 ۰. 


متا ۸0:0 دل وو تسا 


دا د 1/30٩‏ په نوم هم یادیږی. چی دوه برخی لری: 


-- - ٧٧١ 
- - ٧١٣٧۳٣٣0 5 7 


-- 23 
-- 6 
--- 56٧1/6/٣۴ ٣۳٩١ 4165 


1 و سا 


و 1 , نپ ستستنفلشسدن 
لل شڅکچچبتست ‏ لاس 
اه اس ځ 


: !01 - : 00 
: پ۹ ( 1 هع , روو مزر په 1 
٢‏ 1 أ/ ٍ مټ 6 
۹ : 
1١‏ ِ 2 ۱ 

٢٤٣ ۱‏ 8 ال 5 ۷۵١‏ .8 45 8۴ ا 58/٧6/۴6‏ .5 77 .1 
٤‏ وله 86 ٤٤٢‏ ۵۱16۴ للۀھ -6 وهوا!ه .2 
۹و 5ا! 38528 ٣٤٣٧ 16-١505‏ ال ه۳ .7 ۱5 3 
5 4.۳ 


د 80۸د8772 1 
لسکنکن٨ي‏ کي سک کل 


٥ 1٨6 ۲٢٢٢۲٥٥٥٥٥ ۱۵0۷۱٣۲٣٧ کا‎ 111٥60 ٥۷٠۱۲٨٨٠ ٥ 01٥٥٥ ؟!١۱‎ ١ ٤۵.6 
٧٨٥0٥١۷٥6 30 ٥٢ ٥50٥6٥٥ 06٧۷٥٥٥٩ 06۷ ٨٩5 
1310۷٧٣٧١١ ٧۷۱٧۱ ٥ !!١۱ 0 601160 ۳۰ 


11٨6 0١٧٥ ۲١ 


)3 ٥٥ 0/1060 ٩٥٥٣ ٥٥٩٩٢٥٩٤٩ ۳٥٢8٥٣٥ 0٥67۷٥٧٧ ٧٢٥٣٥٧٧١ ٥ ٩3٩ 
۱۱۷٥٧۷٥0 (١ ٧٥٥٢٥8, ۷٥٧٤۱0016 30 5٥6٣/61/۲۴ ٣٨١ 5 ٧٨ 7 
٠۰٠۰7 


1٨١6 3 


|١ 5٠ ٥٥٥ ٥٥٨6 7 

۸٨۱٩۵ 6٠٣ ٥٥٥ 0/۱090 ٩١٥٩ ٥٥٩٩٢٥٤ م6٣٥۱٥٥‎ ٧۷ ٧٧۷ 5٥٥٥٥6 7۷) 
٠٠ 

116 0356 0۴1٧٧٥ ٧ کا|‎ 501/3 ۱3۲۱3 0٥٥٥6 0۳٣٨٥6 ١ 6۸ 7 
٩٢٣٢٥٥٨٥6٢ 1٨٥ 0٢١٣٧٥٥ ٣٣٥٣۴6٩ اأ‎ 051۳١ ٠ 

٥0366 ٥٥١٥/٥٨٥٩ ۷٥۶٧۱70۱3۳ 3١0 03511٥۳ ۲٢٢٢٥٥٠٥٥٥ ١ 6‏ م11 
٥٥٣١‏ 6۱م 

0۱٥٨ ۲٢٣٥٥٥٣٣٥٢ ۱٧٧٥۷٩٣٢ ٣٩٥ 11160 ٧۷۱١١۱١۴ ٠‏ ٧٣0ت‏ م16 


۴١٧٥ ٧ کا‎ ٧۷۱٧8 ٧٥ 0٥6 6 

5٥٥٥٥ ۷٥٥٩۱0016 3٩۵٥ 1٥٥٤٥ ٥0٥66 ۱١٥٧١٧٥٥ ٥٣٢ ۹6‏ اأ 00٥‏ ۶0366 م116 
0 دا 

۱١5۱0٥ ٥٥٢٢ ٧6٧٥٥٥ 06۴ 5ا|‎ 06312601۳٥6٥0٨6 ٥٥٥٥ 6۱٥٥١١ 7 
٥٥ 0۳83 0٥ 6٥٢٥٥ 60٢3/۱٨8 5066311260 56٧٥٥٨٥ ٥ ۵٥٥٥٥٥ 7 
82 مسسسو سوه ووي د‎ 


اد ۵امی5 05 


۴6»٨٨»ة‏ ۸د 


23 هاد503 
تا 
۸#۴»» د 


5 2138 
: اا اه 09 
٧‏ هاده53 


لت تنا 
۴6ه##»أ ث 


غه 0/۱8 مۀ ی ۱/7/۱۱۵۴ ١او‏ ۵ (ا ومن | ١١اد ٩٢‏ اجمس ١١ 9 2007 ٧0/۰١٧١ ۱١‏ و امه 


16۸ 6 


٩٣٥١ ٥٥٧٥ ٥0٥٥٥: ٥۲۲۱٥٥٥6 ٥٣٩٥ 6‏ 01۷۱060 کاأ 0016 ۷٥٠٤۱‏ م116 
٧١٧۱۱۴۱ ٥٥ 5٠۲۲٥٣٨0٥٨ ١۷ ٣٥٥ ٧۷۲٧٧۲ ٧٣۴٥٥ ٧٣٣٥١٥٥٥١ 7‏ 
6٧٥٥٥٥ ۲٥٢۴٥٥٥٥٣٢ 60٧٥3١۱١٤٨٤ ٧٥٢٢ ت٧٥‎ ٥٩٤٢ ۲۱0 ۲‏ ات ا٥)٥٥‏ 1۱ مه 
86۱1/۱٥0٥ 5‏ ه0060103٥‏ 0ه ٧٧١۱) ۲٥٥۷٢أ 0۴٥٥٥٥٥٤٩ ٥ 3٥٥‏ 
۷١٥١۱5٧٧١٤٧٤٩ ١۷ 0٧٥١/٥٥: م3٣٥/‎ ٥٥٥و‎ 0٧0۳0٥٧٥٥٥ 0٥ م۲٢٧٥٠٢٤٥‎ ٥٨٥ 7‏ 
۱٧٧١١٣٧١۵١ 7۳‏ ټټا 7 63٥٥6٥١‏ 8۳060016 


٢یا‏ 
٢د‏ نت 


۷٧ 
اه‎ 


تل نن فا 


- 
۱ 322 8007 7 / 
0٩ هوی‎ 
٣ 1۸900700105 277 


م١۶١۸د‏ ه7۸۴ 
کر يسسکلکلي 


)٥( ١١/3010 .660٨7: 116 10/9/13 777 


آکه‌ مره ٨٥۶٥‏ ه118 
وايڅا وڅه 


۲٥1111116 )1۱01165, 1011166 3110 ٧١٠561 6۶( 2013 ۳۷‏ )111 ۸11301111 قا 
۱٧٩011311111130 ٧۷٩5117۹ 7‏ 1(1 

۲٥01111116 )۹1۴5 6 ۱016 311301111 . 16.‏ 0110یی6٩‏ ۸11301111 قا 
۷١٣٧6 3411 6‏ ,0111131۴ ,310101356100131) ,01173601ی)16 
1001001166۲٢ 5٣50016 5( 2013 (۲ 1۳ ٧٥311111130 7‏ 
1٢١.‏ 

٥1111116 )٧۷٠٥۵٠٧115 5566111, "۵1٩ 0115 6‏ 01110 ۸11301111 قا 
٧٠011311111130 ۱٧۷٩١٠1١7 ۰.‏ 11۳ ۲( 2014 (131105و 111001116 

٧١۷٥۵0٨٥5 5۹56611 0 1۳ ۷301130 "6011 7‏ م0116 01 ۸11301111 قا 

6 0ه 01031 نوی٥1‏ ۸13260107 110111311 (لآثا ۱13101513 ) لا 
۳٢٣/۱ 1٤١١١٣۹ ۸١١(‏ 6 ) ام 1111 ) 4٥مه‏ م٥تا‏ مه و1(15 
1٥1۹۵ 48519/,۳۲۳۵۱۱٥۵0 "٩٩,24 767‏ 1 انا ۵٤ا ١۹١1‏ اا 
70 11" (061111-110002)111013 383101,16۲ 1(311- 16030 
.214 

٠١016۵ 656‏ 101۳ ۸۵113601007 له )11٨1‏ 0 که حا 14د .انورک قا 
۱٧۱111611 ٨016011 ۰‏ 

51 1011 ۸113601117 11101110311 01 ۸135 .1ا 11 ١٣) ٧-٧1۷‏ قا 
6۲٢) 015-1 0010, ٧٩٩ (0٥ ٣ "۱011 016011‏ 

6 6111 13۳) ۸0136011۳ ۷۰۹ ٨غ٨1)-‏ 11017 قا 
,)(۱۹()(٧٧, ٧٧٧٠١٩ 1)()16۱٧١٩٨ 21106 ٧‏ 1 ,لا م) 16 1۱1(1٧٧‏ 
0۱6۸٨. 11116) "٩٩٩611 016011‏ لا 


ن٠‏ سنا 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ۸ل‎ ۸18 ۸۸۸۸١۲ 9 


)٥( 61310.60: 16 ١0/9/15 77 


1095 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ١ الا‎ ۸۲١٢١۸1٨8 ۸۸۸۸١٨ 69 


)٥( /١٥١30100.660٨: 1٨6 10/9/13 77 


۸۸٨.18 | 8۷۰ ۳۴۴۸۷۸ ١ الا‎ ۸۲١٢١۸1٨8 ۸۸۸۸١٨ 69 


6361 ٥٥0٥٥ ه‎ ٥0015 1۳٢٣٣ ۷٧٧١.7 
٥٥610101. 6601: ٥6 10۱0113 ٢٧ 


